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Moment istoric si politic de o excepțional 1m- 
portanța, Congresul al XIV-lea al PCR. — denu- 
mit pe buna dreptate drept Congresul marilor vic- 
tori sociahste, al triumiului principiilor. socialis- 
mului ştiinţitic in transformarea revoluționara a 
patriei, al independenţei: dephne, economice şi 
politice a României — ofera prilejul de a contura. 
pe baza uriaselor realizari faurite in anu socialis- 
mului, cu deosebire in perioada ce a urmat Con- 
gresului al IX-lea al partidului, un tablou realist al 
dezvoltarii noastre social-economice. pretigurind, 
prin documentele supuse dezbaterii intregului po- 
por. caile de desavirşire a societaţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi de inaintare a țaru noas- 
we spre comunism. O prima concluzie ce se 
poate desprinde din ampla dezbatere a proiecte- 
lor de documente ce vor i supuse spre adoptare 
la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R.. dezbatere 
ce s-a desfașurat cu acest prilej in intreaga țara. 
este aceea ca numai şi numai în condițiile socia- 
Hsmului se puteau realza mareţele intaptuiri. care 
marcheaza astazi chipul țarii, aceasta dezvoltare 
puternica ce ne caracterizeaza existența 

„Ce se poate spune şi ce trebuie sa sublinem 
cu darie acum. cind facem bilanţul drumului par- 
curs în construcția socialismului, cind privim cu 
îndreptaţita mindrie le nivelul inalt la care a ajuns 
Romania astazi. care, dintr-o țara slab dezvoltata, 
a devenit o țară industrial-aarara in pna dezvol- 
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tare, pe baza celor mai noi cuceri": ale ştunţe:, 
tehnicu, ale cunoasterii umane în general? — 
atragea atenția în acest sens secretarul general al 
partidului. tovarasul Nicolae Ceauşescu la Ple- 
nara C.C. al PC.R_ din 27-—28 iume ac, sutiin- 
ind in continuare. Se poate și trebuie sa atirmam 
cu toata taria ca numai şi numai socialismul a 
asigurat aceste mareţe şi minunate realizari ale 
naţiunii noastre. Asa cum trebuie subliniat ca. pe 
ansamblu, socialismul si-a demonstrat forța si vi- 
goarea sa şi ca el reprezinta viitorul omeniri de 
iibertate. de bunastare. de egalitate si pace” 
O alta concluzie ce se desprinde cu hmpezime 
este convingerea nutrita de toți comuruştui. de îi 
tregul nostru popor ca toate aceste mareţe reali- 
zan întaptute sub stindardui socialismului nu 
s-ar îi putut asigura fara puternica forţa ce o con- 
stituie Partidul Comunist Roman. fara contribuția 
determinanta a secretarului sau general. tovaraşul 
Nicolae Ceauşescu — eminent militant comunist 
şi patnot intlacarat. ilustru ginditor revoluționar 
luptator ferm pentru realizarea ţelurilor su- 
preme ale clasei muncitoare. genial fauritor al 
noului destin al țarii și al celei mai luminoase 
epoci din istoria patriei. personalitate politica de 
excepţie a lumii contemporane. lata dec! temenul 
in baza caruia, toți tinerii patriei. intregul nostru 
popor au dat glas adeziunui ferme la hotarirea 
Plenarei C.C. ai P.C.R. cu privire la realegerea la 
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a întregului nostru popor, reprezintă cea mai si- 
gură garanţie a edificării cu succes a 
Socialiste multilateral dezvoltate, pe baza aplicării 
creatoare a principiilor generale ale socialismului 
ştiinţific la condiţiile concrete din țara noastră, a 
viitorului comunist al patriei, a î rii neabă- 
tute a României spre cele mai înalte culmi de ci- 
vilizaţie şi progres. 

Se cuvine să remarcăm faptul că atit în proiec- 
tul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea 
economico-soci a României în ci alul 
1991—1995 şi orientările de perspectivă pină în 
anii 2000—2010, în Tezele pentru Congres, cit şi 
în cadrul orientărilor şi indicaţiilor formulate cu 
diverse prilejuri de câtre secretarul general al 
partidului, se regăsește preocuparea permanentă 
a partidului și pe rit) nostru pentru dezvoltarea 
societății socialiste în ritmuri înalte, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii — obiectiv 
strategic de o covirşitoare importanţă. Referin- 
du-se la ansamblul de pomi preconizate a îl 
adoptate de Congresul al Ă 
această direcţie, secretarul general al tii 
tovarăşul Nicolae sublinia la Plenara 
CC. al P.C.R. din iunie ac.: „Toate acestea im- 
pun să se acţioneze cu şi mai multă fermitate 
pentru dezvoltarea cercotătă ştiinţifice, astfel încit 
România să devină, în această perioadă, pină la 
sfirștul mileniului al doilea și inceputul mileniului 

reilea, o puternică forță a progresului tehni- 
înalt nivel, tehnic şi ştiinţific, 
de dezvoltare, în toate domeniile”. Într-adevăr, 


puntea. ri i învățămintul, ări 

precum şi intul, a căror activi- 

fate este strins corelată cu nevoile social-econo- 
ce, contribuie, în prezent, din plin la întăptui- 
pri elor de modernizare şi organizare pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, 
dovedind e elocvent valabilitatea conceptului enun- 
ţa. de către secretarul general a! partidului, încă 
de la cel de-ai IX-lea potrivit căruia şti- 
ința este o puternică forţă în dezvoltarea societă- 
ţii. Este meritul nepieritor al tovarăşei academi- 
cian doctor inginer Elena Ceaușescu de a fi în- 
drumat cu stăruinţă şi înaltă competenţă activita- 
tea din aceste domenii cheie ale (see albe noas- 
o contribuţie deosebită intâp- 
interne şi externe a partidului şi 


statului nostru. 

Tinăra generaţie a patriei, mobilizată de Ca 
zaţia sa revoluționară, a situat în permanenţă în 
centrul activității sale problematica educării prin 
muncă, pentru muncă, a însuşirii celor mai avan- 


de creaţie tehnico-: 
sură efortul de a asi 


plexa dezvoltare social-economică pe care o în- 
făptuim. Trăim într-o epocă dominată de avintul 
ştiinţei, care se regăsește prin aplicaţiile sale teh- 
nologice în toate domeniile de activitate. Este fi- 
resc ca tinăra generaţie, chemată prin stăruitoa- 
rele îndemnuri ale secretarului general al partidu- 
lui, să contribuie activ la măreţele planuri de dez- 
voltare social-economică a patriei, să iși concen-. 
vreze intreaga sa capacitate de creaţie spre pro- 
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blemele ale prezentului, conturate cu 
atita claritate de documentele celui de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R. De altfel, este întru totul lim- 
pede că de modul în care tineretul va şti să acţio- 
neze acum, integrindu-se plenar efortului întregu- 
lui nostru popor pentru înfăptuirea obiectivelor 
de trecere a ţării noastre în rindul ţărilor dezvol- 
tate, depind însuşi viitorul său, propriul său des- 
nisa de impliniri profesionale, de progres şi civili- 


Modalităţile de participare a tinerei generaţii la 
plex proces de edificare socialistă a ță- 
rii sînt multiple. În rindul acestora se înscriu şi 
activitățile de auto! ionare profesională cu 
aplicaţii practice nemijlocite, realizate de câtre ti- 
neri în timpul lor liber. Nenumărate cazuri de ti- 
neri ce se regăsesc în palmaresul Festivalului Na- 
țional al muncii şi creaţiei „Cintarea României” 
demonstrează că talentul, pasiunea şi dăruirea 
conduc la realizări cu totul deosebite. 

Valorificarea acestor disponibilităţi creatoare, 
generalizarea rezultatelor pozitive constituie dato- 
rii. patriotice ale organizaţiei revoluţionare a tine- 
rei generaţii, întăptuite într-o bună măsură şi prin 
in iul “prezentei ediţii a almanahului „Teh- 
nium“. Într-adevăr, în această publicaţie s-a în- 
cercat să se reunească o serie de realizări prac- 
tice ce dovedesc preocupările tinerilor de a-și în- 

uşi şi aplica cele mai recente cuceriri ale ştiinţei 
şi pir Un i elocvent îl constituie cel 
Vedicat informati De ciţiva ani informatica a 
venă şi la noi în fară. prin apariția Calc poeta; 
lor personale, un bun de „Jarg consum”. 
şi facultăţi, în întreprinderi şi institute, în Pre 
centrelor de creaţie şi cultură socialistă pentru ti- 
neret, calculatorul electronic este o unealtă in- 
trată în obișnuință. Multitudinea preocupărilor din 
acest domeniu, precum şi diversitatea zei iilor 
nu ne-au permis însă să cuprindem în paginile 
prezentului almanah decit o parte din realizările 
pe care, din diverse motive, le-am considerat 
SeiSiI electronici 
it icii, şi în specia! radioelec- 
tronica, relietează, prin materialele prezentate, ni- 
velul înalt atins de cei ce se preocupă de aceste 
domenii. Este semnificativ să menţk tul 
că aceste sporturi tehnico-aplicative piu e sin 
paralel măiestria tehnică, ajungindu-se la poor. 
manţe cu caracter protesional, dar şi calităţi 
tive, probate în întrecerile organizate de U. C. 
cu rezultate ce se situează la nivelul performanţe- 
lor_ internaţionale. 

Celor ce se preocupă de activitatea de mode- 
lism le-am rezervat un loc special. Îmbinind o se- 
rie de aptitudini tehnice cu proiectarea şi realiza- 
rea la scară redusă a unui obiectiv, această actit 
tate are in plus marele merit de a cultiva la tineri 
dorința de a cunoaşte dimensiunile social-istorice 
în care au apărut anumite realizări tehnice. Astfel, 
în cadrul acestei activităţi unice în-felul ei, se îm- 
bină într-un mod fericit pasiunea pentru istorie şi 
pentru tehnică. 

Nici celelalte preocupări de timp liber nu au 
fost omise din cuprinsul prezentului almanah. 
Tehnica foto sau preocupările în domi 
mobilismului, al automatizărilor sau tehi 
dio se pot regăsi în diverse ipostaze. 

Prin alcătuirea sa, prezenta ediţie încearcă să 
oglindească realizările tinerilor cu preocupări în 
aceste domenii şi să cultive dorinţa celor cu încli- 
naţii tehnico-aplicative spre aceste zone de inte- 
res ce pot conferi în egală măsură satisfacţi 
împliniri profesionale. 
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INIȚIATIVA, ORDINEA ȘI 


DISGERNĂMÎNTUL, IMPERATIVELE 
MUNCII RADIOAMATORILOR 


NĂSTASE TIHU 


În orice domeniu al activităţii 


eta 16 dalta do le în dea 
„la rece“, cu „ochi 

, obiectiv, rezultatele pro- 
priei tale activităţi. De aici izvo- 


răsc, după pârerea noastră, şi 
celelalte trăsături ale omului care 
determină, în final, atingerea țe- 


ului propus. Numai printr-o 


muncă , prin şietuirea 
preia „nn oneo să IP profesional. 
inirea mbaditaților E 


se poale ma 


reșpectarea cu rigurozitate a 
normelor de transmitere a mesa- 
zii şi de [de căplonare radio poate 
daune unei ţări. 

oale reia noi, care am lu- 
crat sau lucrăm în radiotelegrafie 
(ca profeeloriții sau amatori — 
aviz şi celor care doresc să intre 
în Tinduzile noastre), cunoaște că 
drama legăturilor fără fir este 
marea penurie de frecvenţe, 
chiar dacă, de la apariţia sa, ra- 
dioul n-a încetat să utilizeze 
unde din ce în ce mai scurte 
pentru a putea recepta un număr 
tot mai mare de emiţători. Dar 
nevoile au crescut şi ma mult 


importanță emite reni activi 
tăţi în fruntea cărora trebuie, evi- 
dent, să plasăm aviația Dacă la 
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aceasta stopa navigația mari- 
timă şi fluvii legăturile forțelor 
de ordine, ni nevoile militare, taxiu- 
rile, salvârile, șantierele, fără a 
uita trei pizit e şi televiziu- 
nea prin unde, ne putem da 
seama de complexitatea probie- 
melor ce se pun în faţa radiotele- 
gratiştilor şi răspunderea care le 
revine. 

Disciplina este trăsătura detini- 
torie a fiecărei aa Puterea 
unui colectiv constă în ordine, 
ascultare şi stăpinire de sine. Se 

te că un împărat roman 
introdusese un asemenea spirit 
de ordine în armată încit după ce 
ridica corturile numărul fructelor 
ce atirnau de crengile pomilor 


era acelaşi ca Ag) Ziua în care 
A fi discij pirat în aua radio 
înseamnă, în primul rind, a res- 


seg dupa are caci În al doilea 
Tinu. disciplina obligă pe fiecare 
rafist să sesizeze 


radioteleg) auto- 
rităţile 2*3 resort despre recepţio- 
narea unor emisiuni care, după 
părerea sa, nu-şi au locul în zo- 


handbal, de posi 
neva ar câuta să le bruieze calea 
spre victorie? Fireşte, i-ar de- 
masca pe intruşi. Așa a procedat 
un radioamator cu ani în urmă. 

Era profesor de istorie la o 
şcoală dintr-un sat de la poalele 
Munţilor Apuseni. După termina- 


rea cursurilor, stătea ore întregi 
în faţa aparatului de emisie-re- 
cepție pe care şi-l construise sin- 
gur, ascultind canal după canal, 
recepționind fel de fel de mesaje, 
unele în clar, altele citrate, încer- 
cind să rezolve enigme, punind 
frîntură lingă frintură, ca şi 
atunci cind incerci să potrivești 
bucăţeiele pentru a reconstitui 
tabloul dintr-un joc de cuburi. O 
dată, directorul şcolii, observin- 
du-l obosit, îl întrebă: 
chiar atit de mult acest sport?”. 
„De plăcut îmi place o păâli 
bună şi o bucată de slană; radio- 

afia însă nu-mi place, eu 
am nevoie organică de ea, este 
up, element esenţial al vieţii 

e: 


După aceasta discuţie s-a 
anunțat tradiționalul concurs 
Den“ („Ziua cimpului”) 
inta Peri radioamatorii cehoslo- 
vaci. Cu antanul în mină, 
protesorul se îndreptă spre virtul 
Fericeli. Ajuns sus, despachetă 
aratul şi se aşeză pe raniţa, le 
metri de baliza cu cota 800 
m. Scoase antena, potrivi buto- 
nul de transmisie și-l răsuci pe 
cel de apel. Se aprinse un becu- 
leţ roşu, semn că circuitul de 
transmisie funcţiona. Răsuci bu- 
tonul de recepţie, mări volumul, 
umblă la butonul de acord şi 
prinse o melodie 


făcu cortul. După ce se odihni 
puţin, începu să realizeze pri- 
mele 1egături. Se auzeau tot mai 
multe staţii din Ungaria, Ceho- 
slovacia, U.R.S.S. şi din alte țări. 
Banda era mai „curată“ decit jos, 
în sat. Lansează apeluri, îi răs- 
pund staţii cu puteri mari, cu an- 
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tene rotative şi directoare. Prin 
intervale de-abia putea lucra şi el 
stabilind legături la distanțe 
mari. Bilanţul primei zile îl satis- 
fă Către seară vremea se 
strică, muntele se invălui în 
ceaţă şi începu să cadă o ploaie 
măruntă care ingreună mult re- 
cepţia. Din mesajele „prinse” află 
că şi alţi colegi, de pe alte ver- 
sante muntoase, o duc la fel de 
greu. În sfirşit, concursul s-a ter- 
minat (realizase 69 de jâturi). 
Din obişnuinţă, mai ascult: i pupa 
banda. Linişte! Cind vru 
toarcă butonul de închidere, pe 
tondul de zgomot obişnuit auzi 
citeva „V'-uri, apoi un semnal de 
apel urmat de expresia „Au înflo- 
rit narcisele” repetată de două 
ori şi iar citeva „V'-uri şi semna- 
ul de apel. După asta se făcu 
din nou linişte. 
Tulburat, profesorul cobori de 

pe munte şi se îndreptă spre sat. 

drum spre casă, se opri la 
club şi povesti șefului acestuia 
despre cele recepționate, făcind 
legătura cu teroriștii din „Banda 
Baader“ care acţiona pe teritoriul 
R.F. Germania şi care, după cum 
scrisese presa noastră, foloseau, 

pe linia fegituritor radio dintre 
% parole de acest 
zile mai tirziu, orgi 
aduceau mulțumiri; sesizarea lui 
a ajutat goniometria în localiza- 
rea unui post ilegal de emisie. 


CE POATE FACE e RADIOTE- 
LEGRAFIS 


De-a lungul anilor, mulţi repor- 
teri occidentali care au poposit 
în diferite puncte ale globului 
unde îşi face simțită, într-un fel 
sau altul, ameninţarea nuci $ 
descriu în articolele lor diferite 
posibilități ce ar conduce la de- 
Clanșarea unui atac prin surprin- 
dere. Ce rol poate juca un radio- 
telegralist în dezlânțuirea unui 
asemenea, cataclism? 

În caz de râzboi, spun specia- 
iştii, procedura oficială de lan- 


sare a rachetelor este declanșată 
de un mesaj transmis câtre un 
submarin (inzestrat cu asemenea 
arme) din partea autorităţii de 


un cuvint-cod, este recepționat 
de Croat care lucrează 
intr-o cabină izolată; este sin- 
gura persoană care îl „vede” so- 
. După recepţionare, îl predă 
şi nu co- 
Acesta, la 


mandantului navei. 
rîndul său, trimite pe ofiţerii cu 
însărcinări speciale în cabina ra- 


dio pentru a verifica corectitudi- 
nea mesajului şi a descitra cu- 
vintul-cod. Fiecare dintre cei doi 
ofițeri are acces la cite un seif în 
care se află sistemul de coduri, 
verificind separat autenticitatea 


mesajului. (Cuvintul-cod se 
schimbă în fiecare zi.) Apoi ra- 
portează căpitanului care anunță 
echipajul că se află în stare de 
război şi că rachetele de pe sub- 
marin urmează a fi lansate. Petru 


cu răsucirea ultimei chei. 
chetele țișnesc spre Obiective. 
Dar această protedură se 
poate eluda, spun experții. Lan- 
sarea neautorizată a unei rachete 
de pe un submarin ar fi posibilă 
dacă radiotelegrafistul, cei doi 
ofiţeri însărcinaţi cu Verincmoe "va și 


căpitanul s-ar 

Lansarea ar fi soi asa 
dacă radiotelegrafistul îi poate 
dezinforma pe ofiţerii care ur- 


mează să tica verificarea că a 
primit un mesaj de lansare, iar 
aceştia ii dau crezare, fără a-și 
mai indeplini misiunea. 

Teoretic, este posibil, sint de 
părere unii Cena ari de sub- 
marine, ca şi radiotelegrafistul 
singur să poată provoca declan- 
şarea rachetelor. Pentru aceasta 
ar fi Deceeat Ca ei să-l convingă 
pe căpitan că a recepționat, pe 
toate lungimile de undă, apelul 
lansat de Centrală precum că 
Statele Unite au fost victima unui 
atac masiv şi că autoritatea de 
comandă naţională a fost dis- 
trusă inainte de a putea trimite 
un n, mesși de lansare câtre sub- 

În cazul cind căpitanul 
De ceea ce i se spune, ei 
poate foarte bine să decidă lan- 
sarea rachetelor de pe submari- 
nul pe care-l comandă. 

Dacă varianta că radiotelegra- 
fistul ar putea declanșa, el sin- 
gur. o lovitură nucleară este mai 
puţin probabilă, în schimb mult 
mai credibilă este considerată 
varianta potrivit căreia radiotele- 
gratistul şi căpitanul se înţeleg 
să-i convingă pe ceilalţi membri 
ai echipajului că Statele Unite au 
fost distruse şi că misiunea in- 
credinţată lor este să lanseze ra- 
ctetele. și aliate pe navă. 

cele prezentate mai sus re- 
ză Clar că radiotelegrafistul, 
considerat un pion important în 
„angrenajul distrugerii”, incepe 
să facă obiectul unor preocupări 


apăsa pe buton... în cazul unor 
crize internaţionale de 
grave. De aici măsuri de veriți- 
care deosebit de severe luate în 
Apus pentru a- se preintimpina 
erori în timpul procesului de 
criptografiere a textelor cu un 
conţinut de o extremă impor- 
tanţă şi selectarea celor mai buni 
radiotelegrafişti în transmiterea 
tor. Istoria criptologiei şi a 
transmisiunilor radio consem- 
nează asemenea deficiențe 
(unele chiar intenţionat făcute). 
dar, desigur, cu urmări ce vizau 
doar mărunte interese personale 
ale unor oameni sau grupuri de 
oameni, neafectind în nici un fel 
securitatea vreunui departament 
din țara respectivă. Astăzi însă 
răspunderea celui care manipu- 
lează are mai multe Careia: deoa- 
rece o greşeală poate crea, pen- 

tru moment, un Pete n în- 
tre state care să producă com 
flicte cu complicaţii dintre cele 
mai neprevăzute. 

Am considerat necesar să 
scoatem în evidență aceste as- 
pecte (deşi ele par variante ale 
unui scenariu de film) pentru că 
mulţi dintre radioamatorii de as- 
tăzi vor deveni radiotelegrafiştii 
profesionişti de miine şi este 
bine să cunoască incă de pe 
acum răspunderea morală şi so- 
cială ce incumbă răţişarea 
unei asemenea meserii. Una este 
să transmiţi, ca amator, dintr-o 
casă înconjurată de brazi, vestea 
că femeia unui tăietor de lemne 
a născut, noaptea trecută, o fe- 
tiță şi să primeşti răspuns că la 
Roma un individ a tocit cu baro- 
sul grupul Pietă al lui Michelan- 

lo sau că la Copenhaga a fost 

rată Mica Sirenă, şi alta este sa 
transmiţi, dintr-un centru mo- 
dern de radiocomunicaţii, unde 
simţi că asculţi exact bătăile ini- 
mii țării, radiograme care conțin 
secrete politico-diplomatici 
economico-comerciale sau mi 
tare ale statului. Radioamatoris- 
mul este anticamera radioprote- 
sionalismului, dar nu se com 
fundă cu el. Este vorba, în primul 
rînd, de organizare şi dotare ma- 
terială și, în al doilea rind. de ca- 
racterul activităţii. Dar subale 
activităţi se folosesc de 
bază (unele pentru antren 
mente, altele pentru îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu), su- 
puse aceloraşi reguli de disci- 
plină (bineînţeles, cu nuanțele de 
rigoare), conlucrează împreuna 
pe calea undelor și transmit, că- 
[ra toate colțurile lumii, mesajele 
de pace ale Romăniei “socialiste. 
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PENTRU CERCURILE TEHNICO-APLICATIVE 


CONDUITA PREVENTIVĂ CÎŞTIGĂ TEREN 


Conduita preventivă în circula- 
ție și. mai ales, aplicarea precep- 
telor acesteia în practică au in- 
semnat o etapă nouă în dezvolta- 
rea civilizaţiei rutiere, au moditi- 
cat în măsură agennată concep- 
ţia oamenilor comporta- 
mentul pier Partie, ţii la 
i) au început să gindească 
drepturile şi obliga- 

:. Agresivita- 


iresponsa- 


țelegerii conștiente a 
marii răspunderi a omului de la 
volan, a toleranţei, a intrajutorării 
între partenerii de trafic. La înce- 
put opiniile erau împărțite. Unii 

nu prea ştiau despre ce-i vorba, 
alții erau indiferenți, „vorbărie 
goală, fără nici un folos”, apre- 
dau „ei, iar o. a reia, caiegorie 
manifesta chiar copca m EA față 


erau şoferi ce conduceau pre- 
Soni ger, culmea...!. fără să ştie 


încit nu numai să nu reprezinţi tu 
un,peti ol pentru alţii, ci să eviţi 
pri ile create de ceilalţi par- 
teneri de trafic, ceea ce mai tir- 


prudent şi pentru alții: 
pul, mai multe mobil i au con- 


pe cei ce „pil 
ciete, ateiaje ori utilizau doar 
pepO ile membre inferioare că e 

interesul lor să se ghideze şi 
după normele nescrise ale con- 
ducerii tive. Îi convinse- 
seră întimplările nefaste de pe 
drumuri, insistența cu care presa 


mente greu de combătut, 
dul preventiv de deplasare pe 
drumuri şi străzi nu înseamnă 
altceva decit protejarea vieţii şi 
sănătăţii, evitarea unor pierderi 
Li pentru societate. 
Durinţa firească a şolerului de 
a nu-şi sfârima maşina, de a 
ajunge el şi familia lui „întregi” la 
ie, de a nu-şi complica 
existența lovind alte autovehi- 
cule, ori, mai râu, pe alţi semeni 
ai săi s-a dovedit mai puternică 
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Ceea ce la inceput 
inceput să capete contur, să se 
perfecţioneze. S-a scris mult, 
s-au facut destule filme despre 
conduita preventivă. Cum e şi 
normal, unii ştiu mai multe, iar 
alţii mai puţin sau deloc despre 
subiectul cu pricina. O realizare 
meritorie este insă faptul câ ma- 
joritatea oamenilor care utili- 
zează în diferite ipostaze căile 
rutiere au reţinut esenţialul din 
această noțiune, şi anume câ a 
te comporta preventiv pe drum 
înseamnă să faci tot ce depinde 
de tine pentru a nu ajunge ia ac- 
cident sau măcar la incomodarea 
partenerului de trafic. Nici cei ce 
pun semn de egalitate intre con- 
duita preventivă și politețea „ru- 
tiera”. deși cele două noțiuni nu 
de fi 


importanta) a primei, nu greşesc, 

e in viață, s-a văzut în 
Fseai i ni 00 imprejui 
gest simplu de politeţe a însem- 
nat. de fapt, evitarea unui eveni- 
ment rutier. Şoferul ce observă 
față un autovehicul 
angajat într-o dubiare pericu- 
loasă, clipind disperat din ochii 
farurilor cu semnilicaţia „Îndura- 
ți-vă; faceţi-mi loc să trec“ şi, 
dind curs apelului, se repliază 
uşor pe acostament, creindu-i 
condiții să se strecoare. dă do- 
vadă în primul rind de corectitu- 
dine. Gestul lui însă are și o va- 
loare mai profundă, caci poate 
însemna salvarea de la moarte a 
unor oameni şi dintr-o maşină şi 
din aha... Conduita preventiva 
suscitat multe controvei 
„Dacă există reguli de circulaţie 
atit de precise, ce tot îi daţi cu 
conduita preventiva? Sa creaţi 
confuzii. să incurcaţi oameni?” 
Fără discuţie că respectarea nor- 
melor inscrise în regulament re- 
prezintă prima şi cea mai impor- 
tanta garanţie a siguranței în cir- 
culaţie. Niciodată însă regulile 
de trafic nu vor putea prevedea 
toate detaliile, nuanțele, amă- 
nuntele de care trebuie să țină 
seama participanții la trafic. Se 
ştie că necorelarea vitezei cu 
condiţiile de circulaţie, starea 
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vremii, a drumurilor, străzilor, 
gradul de uzură al maşinii, expe- 
riența pilotului etc., şi nu neapa- 
rat depâşirea vitezei ime ad- 
mise, constituie cauza numărul 
unu a evenimentelor rutiere, la 
noi și aproape în intreaga lume. 
Sa luam un exemplu. Pavajul 
uzat, lustruit, din piatră cubică. 
pe strada unde rulează m; 
e umed, cu mizgă. Întrebi un şo- 
ter: care e viteza maximă admisa 
pentru autoturismul ce-l con- 
duce? Îţi răspunde fără să cli- 
pească: „60 pe oră”. Această re- 
plică frizeaza inconştiența deoa- 
rece rularea chiar cu 40 se poate 
dovedi mai mult decit pericu- 
loasă în condiţiile arătate. Râs- 
punsul şoferului e însă deosebit 
de edificator. Da, e drept, 60 pe 
oră e viteza maximă pentru auto- 
turisme în localităţi, 
cumstanţele date utili 

poate reprezenta oricind germe- 
nele unui accident. Toate aceste 
împrejurări (de ordinul zecilor) 
nu pot fi de bună seamă inserate 
in regulamentul rutier. Altă situa- 
ție. Nicaieri în lege nu scrie ca 
circulația auto nocturnă e inter- 
zisă şi nici nu poate fi prevăzuta 
o asemenea aberaţie. Nici macar 
obligația de a reduce viteza în 
condiţii de rulaj nocturn nu e în- 
scrisă, deși n-ar fi parcă rău sa 
existe o asemenea prevedere. 
Bunul simţ, per eter precauţie 
bazate pe vizibilitatea scăzută, 
care ascunde total sau parțial o 
serie de obstacole şi capcane, ce 
te impiedică să vezi şi să fii vă- 
leamnă la circumspecţie 
în ce priveşte apăsarea pe pe- 
dala de acceleraţie. Specialiştii 
recomanda o reducere a vitezei 
de circulaţie pe timp de noapte 
cu cca 30%. Desigur. nu e vorba 
de autostrăzi iluminate, ci de 
drumuri obişnuite cu două benzi. 
Cind noaptea mai şi ploua şi to- 
tul în jurul maşinii e negru, viz 
bilitatea reducindu-se 
mult, imprejurare sintetizată în 
ecuaţia „noapte + ploaie = de 
zece ori mai multe accidente”. 
cuantumul de 30% ni se pare 
chiar prea modest. Tocmai de 
aceea conduita preventivă reco- 
mandă evitarea pe cit posibil a 
deplasărilor auto nocturne, ma 
ales pentru cei cu experiență re- 
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pentru şoferii în virstă sau 
FE) iat poate fi hancicapat 
de timpul .nefavorabil. 
vedește că pericolele 
de noapte, mai cu seamă pe şo- 
selele cu circulaţie eterogenă, 
care traversează numeroase lo- 
calităţi rurale, unde simpaticii bi- 
ciclişti, căruțaşi şi adepţii lui Ba- 
chus îşi mai fac de cap. com- 
portă un risc mult sporit față de 
deplasările diurne, cind soarele 
ne oferă o lumină de 3 000 de ori 
mai puternică decit în condiţii de 
beznă. Conduita preventivă și-a 
extins aria, cuprinzind şi alte si- 
tuaţii ce pot influenţa asupra si- 
guranţei circulaţiei. Pozitiv sau 
negativ. Modul cum se pregă- 
tește pentru călătorie şoferul 
poate i hotăritor în ceea ce pri- 
ajungerea lui cu bine la 
Vetiinane! Efectele oboselii ex- 
cesive nu se deosebesc prea 
mult de cele ale consumului de 
alcool. Un şofer extenuat va re- 
prezenta un pericol real pentru 
el, pentru cei apropiaţi lui, dar şi 
pentru cei ce rulează pe artera 
respectivă. Pregătirile pentru 
Sat, ptanidonena < călătoriei, hal- 
le şi frecvenţa lor, comportarea 
si alei ce pot' să-l ajute pe 
şoler sau, dimpotrivă, sint de 
mult aspecte care intră în sfera 
conduitei preventive. Starea psi- 
hică a pilotului înainte şi în tim- 
pul călătoriei a devenit o impor- 
tantă probe ce stă în atenţia 
specialiştilor. ea depinde în 
mare pir „Jiniştea” celor 
ce-și impart pașnic, în majorita- 
tea cazurilor, panglica de asfalt. 
Radiogratierea unor evenimente 
de circulaţie, concluziile la care 
s-a ajuns pun în evidenţă că 
multe dintre ele puteau să nu se 
fi produs dacă piloţii nu plecau 
la drum stresaţi, nervoși, super- 
preocupaţi de diverse chestiuni 
de familie, serviciu, de 


LIC 


gineturi care le dominau întreaga 
inţă sau, uneori, de mici siciieli 
acumulate pe drum, ce nu meri- 
tau de fapt nici o atenţie, provo- 
cate de „agreabilii” parteneri de 
tratic. 

O discuţie mai aprinsă între 
soţi sau prieteni, din „n” motive, 
a reprezentat nu o dată dacă nu 
cauza principală cel puţin unul 
dintre factorii „care a umplut pa- 


tiv să-şi frăminte 
descitreze cauzele ce-l făcuseră 
să piardă cu o seară înainte la 
cărţi n-a observat triunghiul cu 
virtul în jos, intrind în coliziune 
cu un confrate ce rula pe artera 
prioritară. N-a rezultat decit tablă 
îndoită, dar doctorul a suferit un 
atac cerebral soldat cu o hemi- 
plegie. An de an. apar probleme, 

inte neluate în seamă sau 
neaprotundate suficient, ce intră 
în „patrimoniul” conduitei pre- 
ventive. Rezultatele cele mai noi 
ale rr tăcute de psiho- 


i0gi. socioloși. isobă 
Pagere sub formă de 


implicaţi copiii, ținind seama de 
comportamentul. caracteristic_pe 
care il au în trafic cei mici. Cele 
mai importante realizări ale con- 
duitei preventive. autentică şti- 
ință, le Prepezintă însă elabora- 
rea măsurilor recomandate şote- 
rilor pentru a ieşi” cu obrazul 
curat din diverse Sua aispriză 
ce le oferă traficul rutier, 
pind cu manevrele ce tratuie în. în- 
în cazul unor coliziuni 
pe cale a se produce, din faţă, 
ateral, din Spate (din vina altora, 
r), continuind cu modul 
de evitare a urmărilor dezastru- 


CONDUCEȚI PREVENTIV! 


Prin conduita preventivă înțe- 
legem prudența de care trebuie 

să dâm dovadă în toate situaţiile 
Cind ne alâm la volan şi chiar 
înainte de a pleca la drum. Con- 
duita preventivă cuprinde şi o 
serie de elemente neprevăzute, 
dar posibile, care trebuie rezol- 
vate spontan. 

Pentru a preventiv 
nu uitaţi inainte de a pleca la 


Li 


— să fiţi bine odihniţi; 

— să verificaţi vehiculul din 
punct de vedere tehnic; 

— să cunoaşteţi caracteristi- 
cile traseului de parcurs; 

— să alegeţi traseul cel mai 
puţin aglomerat şi să evitaţi pe 
cit posi deplasarea pe timpul 


pasi verificaţi roata de re- 
zervă; 


— să faceţi plinul de carbu- 


oase ale exploziilor de pneuri şi 
terminind cu sfaturile ciorile pi 


facă ei pentru a nu ajunge într-o 
asemenea postură de neinvidiat. 
speciale sint rezervate 


începătorilor, piloților în virsti 
conducerii mașinii în condiţii 
timp sau de drum neprielnice. La 
ora actuală specialiştii consideră 
că una dintre problemele de im- 
portanță majoră ale prevenirii ac- 
cidentelor constă în capacitatea 
piloților de a anticipa pericolele 
ce se ivesc sau pot apărea pe 
drum. Deviza „a anticipa în- 
seamnă a preveni” ciştigă teren. 
Tot mai mulți oameni de la volan 
procedează aidoma şahiştilor, 
gindindu-se nu numai la mi 
as ce urmează să o taca.” ci la 
şirul mutărilor ce se impun a le 
efectua. Ei işi pot astfel elabora 


pot 
sporită de potenţialii agresori 
sau măcar pot măsuri 
pentru a ameliora cit de cit con- 
secințele unui accident rutier, 
cînd el a devenit inevitabil. Azi, 
adevărat şoter nu e acela care 
face totul pentru a nu provoca 
un accident, ci pilotul care știe 


de a le crea alții pe arterele ru- 
tiere. Una din marile rezerve ale 
viitorului în lupta contra fiagelu- 
lui accidentelor, cauza numărul 
trei a mortalităţii în lume, după 

cardiovasculare şi cancer, 
se prefigurează cu claritate: asi- 
milarea şi aplicarea normelor de 
conduită preventivă. Este con- 
cluzia celor ce au studiat şi stu- 
diază aceste probleme de insem- 
nătate crucială în ultimele dece- 
nii. 


rant pentru o autonomie de 
drum cît mai mare; 

— dacă purtaţi ochelari tre- 
buie să aveţi o pereche de re 
zervă în bordul autovehiculului. 

Pentru a conduce preventiv 


nu pe drum: 

a ea odihniţi după 2—3 
ore de mers; 

— să nu vă angajaţi în depă- 


— să nu așteptați să se abu- 
rească geamurile. 
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REACTUALIZAREA DOZELOR DE FERTILIZANT 


ÎN FUNCŢIE DE REZULTATELE TESTULUI DE DIAGNOZĂ FOLIARĂ 


D.Seracu 
Fundulea 


Operatia decizionalu de stabilire a strategiei optime 
de fertilizare a solului se face in functie de o serie de factori 
agrochimici,  pedologici,  meteorologici, genetici, etc. lintre 
acestea se pot aminti: nota de bonitare a terenului, continutul 
solului in argila, in elemente nutritive, . planta premergatoare, 
cea antepremergatoare, productiile obtinte la acesteu, 
fertilizarea lor, daca cultura actuala este. irigata, accidentele 
meteorologice (inundatii, seceta, grindina), cantitatea medie de 
precipitatii, temperaturile medii lunare, etc. 


Dar, repetarea anuala a onalizelor agrochimace este v 
operatie  laborioasa si costisitoare. 


Tocmai de accea, pentru a se putea reactualizu anual, 
sau chiar fazial, planurile de fertilizare se efectueaza doar 
anumite analize de sol (ex. azotul asimilabil), sau (mai practic) 
unele teste de diagnoza foliara. In almanahurile anterioare au 
fost prezentate detaliat medodologiile pentru testarea solului 
(impreuna cu stabilirea dozelor de fertilizant) [1], testarea 
plantelor [23 si identificarea principalelor tipuri de 
fertilizant [3]. 


In cele ce urmeaza, ca sa ancheiem aceasta serie de 

agrochimie pentru cercurile aplicative', prezentum o metuodulugie 

simpla pentru reactualizarea dozelor de fertilizanti in functie 
de rezultatele testului de diagnoza foliara. 


Griu de toamna 
pentru fiecare tona de boabe se consuma din sol: 
25-28 kg N; 6-8 ka P si 16-30 k9K 


Doze pentru corectarea fertilizarii 
(probe recoltate primavora, la pornirea in vegetatie) 


| = 


| Fertilizant starea de aprovizionare a plantei | 
| (ka s-a.(x*)/ha) carenta insuficienta normala | 


(x) s.a. = substanta activa 
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PLI 


cu fiecare tona de fructe se extrag din sol: 
2,2 kg jN; 0,3 kg F si 2,5SkgK 


Doze pentru corectarea sistemului de fertilizare 


|=seszzsz=ssszsssssssszez a3ssosszssasegozaszsezasssszszasa | 


| Fertilizant Starea de aprovizionare a plantei | 
li 


Ardei iute 
Ardei gras 


Ardei gras 
ardei iut 
Ardei gras 


loze pentru corectarea sistem 


| Fertilizant Organ E 

| (kg s.a./ha) vegetativ 

| Lichidul de la plinsul viței Cind in 

| N Fetiol Inainte 
Frunze Dupa leg 
Frunze lupa leg 


Frunze Dupa leg: 


Zn Frunzre lupa leg: 
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| OEI CERCURILE TEHNICO-APLICATIVE DIN AGRICULTURĂ 


Toaate 
pentru fiecare tona de fructe de tomate de cimp, se ridica din sola” 
2,8 kg N; k9 Pș 2,6-k9 K 
pentru fieca! tona de tomate de sere: 
3.8 k9 N 0;3 ks P si 5.2k9K 


Doze pentru corectarea sistemului de fertilizare 


i 
| Fertilizant Faza de vegetatie Starea de aprovizionare a plantei 
| (k9 s-a./ha) carenta insuficienta normala 


I] Inceputul infloririi 
N II Fructe de marimea unei nuci 
III Inceputul coacerii 


] 

| 

==] 
! | 
| ] 
! | 
[i ! 
[i P IT, 11, III [| 
1 [i 
! [i 
| 
| 


|=azanzanamszsaannsanesaaaeannseazaseeaneeeaasezeaseeanaeaeanaaoseeananaene 
tfructificarea fiind esalonata, in caz de carenta, analizele se repeta, iar 
dozele se adapteaza pe parcursul perioadei de vegetatie corespunzator 

asigurarii unui echilibru nutritiv) 


de fertilizare 


===] 
de recoltare Stârea de aprovizionare Observa tii| 
carenta insuficienta | 


emp. depaseste 12 oC 75 50 Frin pia sa 

n timpul inflortiului 75 50 intre rinduri | 

oaabe cu diam. 4-6 mm 60 40 la lucr. sol. | 

Robeoanaeneoeneeanunuasnnanananananenenenaneaeennsennnel 
0,s5-1 0,2-0,5 Dupa caderea | 


sub forma de K2S04 fr., sub brazdl 


10 5 Prin imprast.e | 
si introd. subl 
brazda la fiec| 


3 ani | 
ÎNEERE o ee aorara amara a uialeraia 'araalala aura !miaraia ai ajutata: ale aiuiaja eiaimin:a muia] 
Frin stropire Dupa taiere, 


de ZnS04 0,1 4 seva, se 


l 

cu o solutie cind curge Ij 
] 

asteapta 1-2 hl| 
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pentru fiecare tona de. tuberculi de ridica din sol: 
5,6 kg N; 0,8 kg Ps; 6 kg Ks 3,2 KG Ca0 si 1,7 kg H90 


Doze pentru corectarea sistemului de fertilizare 


Starea de aprovizionare a plantei 
carenta insuficienta normala 


Tiapurii 
N Mijlocii 70 se 0-30 
Tardivi 


Castraveti 


pentru fiecare tona de produs se consuma din sol: 
1,7 k9 N; 0,6 k9 Psi 2,1 k9K 


Doze pentru corectarea sistemului de fertilizare 


Cornison 100 se 0-30 
Di 


! ! 
| Fertilizant Starea de aprovizionare a plantei | 
i (kg s-a./ha) carenta insuficienta normala i 
Îi Stadt E RT hat abătut a 

4 N Cornison 80 4 
| De sera 120 i 
| aie sgesoniae salaglae oz e eee Sanaitobaa ee ada sein ae nsca alea pateu 
| De sera se 40 o-z0 | 
! | 
! ] 

| 
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Automobilele de formulă con- 
stituie un subiect foarte atractiv 
pentru modelişti, atit pentru iubi- 
torii de machete statice, cit și 
pentru cei care preteră modelele 
telecomandate. Cu atit mai mult 
dacă mașina al cărui model do- 
rim să-l realizăm este un produs 
al tehnologiilor de ultimă oră, în- 
globind soluţii constructive ce 
așteaptă confirmarea sau 
marea în anii ce vor veni, pentru 
a fi aplicate la construcţia auto- 
mobilelor de serie. 

Unul dintre cele mai reușite 
automobile de formulă din ultimii 
ani este Williams FW 11 HONDA 
F—1, cîştigător a numeroase 
premii în cursele pentru campio- 
natul mondial în anii 1985—1987. 
Un an glorios tru constructo- 
rii acestui bolid a fost 1986, cind, 
în nu mai puţin de 13 circuite 
Grand Prix, piloţii oficiali ai echi- 
pei au ocupat unul din primele 
trei locuri. Este vorba de cunos- 
cuţii Nelaon Piquet şi Nigei Man- 
sel, de mai multe ori campioni 
sau vicecampioni mondiali ai for- 
mulei 1. Beneficiind de avanta- 
jele pe care le ofereau motoarele 
supraalimentate turbo, respectiv 
aproape 200 CP. putere supli- 
mentară . faţă de clasicele mo- 
toare „atmosterice”, dar şi de în- 
deminarea celor doi piloți de ex- 
cepție, mașinile Williams-Honda 
s-au impus pentru mai bine de 
) 
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CULA + LCS 
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doi am pe circuite, fara a avea 
un rival demn de luat in seama 

Varianta constructiva pe care 
v-o prezentam are la bază auto- 
mobilul pilotat de câtre Nelson 
Piquet în anul 1986, aşa cum 
este descris el în kit-ul de con- 
strucţie pentru machete Tamiya. 
Fotografia de ansamblu a mode- 
iului reprezinta maşina lui Nigel 
Mansel în acelaşi an. 

Constructorii de machete vor 
avea mari dificultăţi în reaizarea 
motorului dacă nu vor monta şi 
capota acestuia. Lucrurile se 
simplifica considerabil daca rea- 
lizarea practică se va tace cu ca- 
pota lasata. 

Cei care doresc o caroserie 
toarte frumoasa trebuie sa reali- 
zeze modelul din lemn şi apoi 
sa-l folosească pentru a vacu- 
uma caroseria sau sa o obțina 
prin demulare din tibra de sticla. 

lată şi citeva dintre caracteris- 
ticile tehnice principale ale maşi- 
nu 

Tipul motorului — Honda RA 
166-E Turbo 

Puterea maxmă — 1000 CP 

Turaţa maxima — 11 000 ture/ 
minut 

Suspensia — dubla, amortizor 
cu resort intern faţa şi spate 

Ampatament — 2794 mm 

Frine cu discuri duble, taţa si 
spate. 
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McDONNELL DOUGLASS F-4 
PHANTOM Il 


27 mai 1958 — Lambert Field, 


Aeroportul Saint Louis, baza de 
încercare a Book MI McDonaell, 
orele 10,00 


Darut întoarce şi 
opreşte la capătul pistei, încâl- 
zindu-şi motoarele. Silueta 
enormă pentru un aparat de 
luptă al anilor '50 linea pro- 
totipului MeDoneli X F4H — 1 
Phantom. 

Oficialităţile prezente aveau în 
față o concepție total nouă şi 
originală, care folosea creator 
experiența anterioară a labora- 
toarelor de proiectare, ducind-o 
pini la limita extremă a tehnolo- 


giei. 
În cadrul programului de în- 
cercare, Phantom se dovedeşi 
superior cu peste 75% preteni 
lor emise de Navy. Uzinele 
M.A.C. sînt răsplătite printr-o ce: 
mandă masivă, dar, mai ales, i: 
creează o reputaţie fără egal Ea 
domeniul proiectării aparatelor 
de concepţie indrăzneaţă și 
înaltă performanță (vezi F 15). 
Noul aparat era propulsat de 
două turboreactoare J-79. pro- 
duse de General Electric. O serie 
de caracteristici superioare ale 
motoarelor vin întregească 
iaginea avionul: 
zi statorul compresorului este 


lă; 
primele prize de aer 
somatie variabilă pentru viteze 
supersonice; 
— primele sisteme de control 


al secţiunii tubului de evacuare 
montate vreodată pe un vinător. 
Un mare avantaj era faptul că 
necesita mai puţin de o oră de 
întreținere pentru o oră de zbor. 
Într-adevăr, la primul contact 
cu avionul, frapează ampenajul 
orizontal la un unghi diedru ne- 
gativ de 23. Supraleleie sale 
sint complet mobile, iar la un- 
ghiuri mari de bracaj ele intră în 
curentul jeturilor reactive, asigu- 
rind eficacitatea comenzii, la vi- 
teze mici de zbor (aterizări — 
decolări de portavion). 
Actualmente, aparatul a fost 
mult îmbunătăţit cu sisteme de 
contramăsuri electronice noi, 
echipamente de detecție, urmă- 
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izară.... ca 
creat de 


bi: 


n monstru preistoric 
nologia modernă. 


Devenit O legendă încă din anii teh 


în care era încă în serviciu, „bă- 
inut  trinul“ Phantom II ne încintă 


in radioco- în continuare în serviciu după 30 ochiul cu silueta sa 
ru 


laser, mo- de ani. 


Astiei, Phantom este menți 


fire, radar şi zbor pri 
mandă, generatoare 


Ze 
p/ 


Ze 


LLĂ 
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Un pas important în activitatea 
de cucerire a spaţiului cosmic il 
constituie realizarea și experi- 
mentarea cu succes a navetei 
spaţiale sovietice, denumita BU- 
RAN (Viscolul). Prezentată pubii- 
cului larg cu ocazia mai multor 
expoziţii aviatice și, în special, la 
Salonul aeronautic de la Paris 
din 1989, naveta este o remarca- 
bila realizare tehnica de avan- 
garda a constructorilor sovietici. 

După mai multe lansări de 
proba de pe avioane transpor- 
toare special adaptate, primul 
zbor orbital incununat de succes 
a avut loc la 15 noiembrie 1988. 
Lansarea s-a efectuat de pe cos- 
modromul de la Baikonur. cu 
ajutorul unei rachete purtatoare 
de tip „Energhia” ce dezvolta o 
putere de aproape 170 


CP. Treapta întii a rachetei p 
tâtoare este alcătuită din patru 
motoare acroşate (pot fi utilizate 

re, un 


chiar șase), ce au, fiecai 
diametru de 4.5 m şi o îi 
de 36 m. Greutatea treptei | este 
de 1 389,2 t, dintre care 1 250,3 
de combustibil, respectiv oxigen 
lichid şi kerosen. După o func- 
ționare de 118 secunde, treapta 
întii_ imprimă sistemului o viteză 
de_3 500 m/s. 

Treapta a doua are o masă de 
700.8 t, dintre care 651,8 t de 
combustibil. Ea funcţionează 222 
de secunde, viteza imprimata la 
sfirşitul funcţionării acestei 
trepte fiind de 9140 m/s. 

Nava cosmică cu reutilizări 
BURAN are lungimea de 30 m, 
înalțimea de 16 m, diametrul fu- 
zelajului de 5,6 m şi o anvergura 
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de 24 m. Poate transporta pe o 
orbită terestră o încărcătură utila 


nata de cca 5 km prd ca Poate 
recupera de pe orbită sateliți de 
mari dimensiuni și chiar o staţie 
orbitală completă de tip MIR. 

Un aspect foarte important 
activitatea de proiectare și reali- 
zare a lui Buran l-a constituit se- 
curitatea echipajului. Astfel, ra- 
cheta transportoare işi poate 
continua zborul şi în cazul în 
care unul dintre motoare s-a de- 
fectat. Utilizarea combustibililor 
lichizi permite stoparea rapidă a 
motoarelor defecte prin oprirea 
pompelor. de alimentare cu com- 
bustibil. În cazul unei avarii de 

proporții pe porțiunea suborbi- 
tala a trăieciorit BURAN se 
poate desprinde de pe racheta 
purtătoare și poate reveni pe Pa- 
mint. În caz de urgență, echipa- 
jul poate părăsi vehiculul prin 
catapultare, ceea ce constituie o 
prioritate absolută în cazul 
transportoarelor de acest tip. O 
altă caracteristică tehnică im 
tantă a navei cosmice cu utili; 
BURAN constă in posibilitatea 
de a fi folosită in zbor automat, 
târă echipaj, ceea ce îi crește ca- 
pacitatea de transport și. in ace- 
laşi timp, îi confera un randa- 
ment sporit. 
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Foarte mulți admiratori ai am- 
vele le impart în 
elaborate și pri- 
din urmă erau 
utilizate în urmă cu multe mii de 
ani, dar pot fi întilnite şi astăzi 
pe țărmurile „lumii a treia”. Po- 
poarele de vechi navigatori de pe 
intinsurile Oceanului Pacitic 
şi-au adaptat construcţiile de 
nave la cele mai noi perfecționări 
din domeniu, atunci cind au in- 


secolele XV—XVI. Acest proces a 
continuat de atunci şi astăzi 
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pentru transportul 
de mărturi pe distanțe respecta- 
bile (uneori 2—3 mii km) ce au 
caracteristici comune atit cu ve- 
atelei clasice, cit şi cu ambarca- 


i reprezintă as- 
tăzi adevărate tipuri specifice. 
Unul dintre acestea este cel cu- 
noscut sub numele de „pi 


m şi un bord liber de 1,8 m, o 
astfel ge; ambaicație poate 
transporta, la un cost foarte sc: 
zut, cca 200 t de mărțuri cu o vi- 
teză maximă de 9 noduri (cca 17 
km/h). Suprafața velică totală a 
unei „pinisi“. denumită SINAR 
KUMALA, era de 543 m2. 

Nici un fel de concurenţă mo- 
torizată nu a putut elimina din 
Arhipelagul indonezian cele 
peste 1000 de ambarcaţii de 
acest tip, care, avind echipaje de 
cel mult 10 oameni, se dovedesc 
deosebit de rentabile din punct 
de vedere financiar. Nu au ne- 
voie de instalaţii portuare, şi nici 
măcar de cheiuri, mid încăr- 
cate și descărcate de pe plajă. 
Echipajele lor sint peeledi roari 
sub numele de „nomazii peria 
putind fi întilnite pe coastele de 
nord ale Australiei, în Malaysia 
sau în Marea Chinei. 

Printre marinarii de pe navele 
cu vele cei de pe soinise 3 sint po- 
recliţi şi „puturoşii velelor” deoa- 
rece navigația este foarte simplă. 
Nu sint necesare manevre com- 
plexe, o simplă manevră a şcote- 


lor asigurind Cetuitrea unor de- 


viaţii ale direcţiei vintului cu pină 
la 20. Velatura avrică necesită 
minimum de oameni pentru ma- 
nevre. Navigaţia se lace fără 
hărţi, fără sextant, fără trasarea 
cursului navei, fără loch. O bu- 
solă şi cunoştinţele astronomice 
ale comandantului sint sufi- 
ciente. 

Construcţia se face pe schelet. 
Acesta este alcătuit din triun- 
ghiuri cioplite de cite 25—30 cm. 
Prinderea filelor pe coaste se 
face prin intermediul unor cepuri 
din lemn tare. 

Macheta unei astfel de ambar- 
caţii poate fi deosebit de atrac- 
tivă în cazul în care este realizată 
şi piturată corespunzător. Reco- 
mandăm construcţia unui cor! 
plin, acoperit cu fişii de furnir 
pentru a imita filele bordajului şi 
scindurile punţii. 

Modeliştii cu experiență vor 
decupa coastele şi le vor acoperi 
cu baghete intr-o tehnologie 
apropiată de cea a construcției 

reale. Dacă modelul este 
suficient de mare, adică cu o 
lungime de peste 60 cm, se 
poate monta la bord o staţie de 
telecomandă şi se poate realiza 
astfel o machetă reclogicetă, 
categorie care la noi ră are 
destul de 


puţini 

Culorile utilizate foarte 
deschise. Există fotografii unde 
astfel de „pinisi” sint bleu, roz 
sau verde gălbui, cu dungi albe 
şi late, sau invers, navele fiind 
albe şi dungile avind culorile 
menţionate. 

Pentru a conferi originalitate 
machetei, velele ce vor fi confec- 
ționate din batist alb vor fi fierte 
în ceai sau în apă cu zaț de ca- 
fea. Ferţele (fişiile) vor fi cusute 
una țingă alta din bucăţi cu 
nuanţe diferite. Pentru a conferi 
veridicitate modelului, din loc în 
loc se poate coase cite un petic, 
indiferent de culoarea acestuia. 

Deşi este relativ simplu, mode- 
lul poate oferi satisfacţii deose- 
bite oricărui modelist prin fineţea 
liniilor corpului şi frumuseţea 
inegalabilă a oricărei nave cu 
vele. 


BIBLIOGRAFIE: 


Colecţia revistei „Modelibau 
Heute” 

„Solange sie noch segelm, Heil 
Hollander, Harald Mertes, 
Transpress Verlag. Berlin, 1982 
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MODELISM 


Numărul director = diatragma 
x distanța blitz-subiect. Nimic 
mai simplu şi totuşi... nu întot- 
deauna se obţin rezultate bune 
cu această formulă de bază a fo- 
lograliai cu blitz-ul! 

să cauze principale stau la 
baza nereuşitelor: 

a) numărul director nu are va- 
loarea indicată de fabricant; 

b) însăşi relaţia de mai sus nu 
este deplin valabila, deoarece 
condiţiile concrete de fotogra- 
fiere diferă de cele standard, 

Cele două cauze se pot mani- 
festa separat sau impreună. 

Să analizăm prima situaţie: nu- 
mărul director nu este cel nomi- 
nal. Sursa acestei inadvertențe 
poate fi: 

— o eroare de fabricaţie; 

— uzura tubului de descar- 
care, 

— deteriorarea oglinzii reflec- 
torului; 

— micşorarea transparenţei 


„geamului“ protector; 
— micşorarea capacităţii con- 
densatorului principal (uneori 


datorită neutilizarii indelungate); 
— scăderea tensiunii baterii- 
lor; 


FOTOTEHNICA 
DESPRE FOTOGRAFIA CU BLITZ-UL 


— tensiunea incorectă a re- 
țelei (daca este cazul). 

Dupa cum se observa, majori- 
tatea cauzelor enumerate pro- 
voacă scăderea intensității im- 
pulsului luminos şi au ca efect 
subexpunerea peliculei. 

Soluţia pentru aceste abateri 
după stabilirea exactă a cauzei o 
constituie fie remedierea detec- 
tului, ție stabilirea prin probe a 
unui nou numar director care va 
fi luat în calcul la totogratiile vii- 
toare. 

A doua situație o reprezintă 
abaterea de la condiţiile stan- 
dard in care a lost determinat 
numărul director (subiect cu re- 
iectivitate medie, intr-o incapere 
de dimensiuni medii, cu pereţi şi 
tavan, de culoare deschisa). Ci- 
teva cazuri clasice, împreuna cu 
recomandările pentru corectarea 
expunerii, vor fi enumerate in 
continuai 

— sul de culoare deschisă 
—_se va inchide diafragma cu 
0,5—1 trepte față de valoarea re- 
zultată din calcul: 

— subiect de culoare inchisa 


GH. BĂLUȚĂ 


e va deschide dialragma cu 


inchide 
diafragma cu 

fotogratie intr-o încăpere 
mare, luminoasa — se va des- 
chide diafragma cu 0,5 trepte; 

— totogralie într-o” încăpere 
mare, întunecoasă (pereţi atu- 
maţi etc.) — se va deschide dia- 
tragma cu 1—2 trepte, 

— fotogralie noaptea! în aer li- 
ber — se va deschide diatragma 
cu 1—2 trepte; 

— iluminare indirecta, cu 
blitz-ul orientat 45” spre tavanul 
alb — se va deschide diatragma 
cu 2 trepte fața de valoarea re- 
zultată din calculul în care s-a 
considerat distanţa biitz-ta- 
van-subiect (pe traseul razei lu- 
minoase). 

Recomandarile de mai sus sint 
valabile numai pentru blitz-i 
fără computer, la care impul 
luminos are o intensitate şi du 
rata reproductibile de la o des- 
cărcare la alta, 


EA EEE 
MACROFOTOGRAFIA 


Fotogralierea la mică distanță 
upune folosirea inelelor in- 
iare sau a lentilelor adiţio- 
nale. În prezent în majoritatea 
cazurilor se folosesc inele inter- 
mediare, prin montarea cărora se 
măreşte distanța focală iniţială a 
obiectivului, ceea ce antrenează 
şi o reducere a luminozității 
obiectivului, fapt care conduce la 
moditicarea timpului de expu- 
nere sau a diafragmei faţă de 
cele stabilite prin exponometru. 
Pentru corecţia timpului de ex- 
punere sau a diafragmei, utili- 
zind inele intermediare de 7, 14 
şi 28 mm şi combinarea lor, ata- 
şate la un obiectiv PENTACON 
sau similar, cu distanța focală de 
50 mm, am determinat direct 
timpul sau diafragma cu care se 
va lucra, după măsurătorile fă- 
cute cu exponometrul. 
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Tabelele 1 şi 2 sint destinate 
să uşureze determinarea diferite- 
lor mărimi în funcţie de prelungi- 
rea distanței focale. 

Tabelul 1 oferă informaţii pen- 
tru corectarea timpului de expu- 
nere in funcţie de inelele folo- 
site, de exemplu: utilizind inelul 
de 14 mm, cu obiectivul fixat pe 
0,33 m (distanța minimă), în 
urma citirii pe exponometru a 
timpului de 1/125; 1/250; 1/500; 
se va lucra cu timpul de 1/60; 
1/125; 1/250. De asemenea, în 
tabel s-a determinat corecţia tim- 
pului în cazul fixării obiectivului 

002. 

Tabelul 2 reprezintă corecţia 
diatragmei în funcţie de inelele 
intermediare folosite, de exem- 
plu: utilizind inelul de 7 mm şi 
obiectivul pe 0,33 m (distanţă 
minimă). în urma citirii pe expo- 


ILIE MORARIU 


nometru a diatragmei de 16. vom 
lucra cu diafragma de 11, care 
este cea mai apropiată de 10, cit 
a rezultat din calcul, la fel se va 
lucra şi în alte cazuri cu dia- 
i cea mai apropiată reie- 
şit calcul și înscrisă în tabel: 
de asemenea, în tabel s-a deter- 
minat şi corecţia diatragmei în 
cazul fixării obiectivului 

Folosind aceste 
tace diferite combinaj 
ficare a timpului de expunere 
sau a diatragmei, imediat, fara 
nici un alt calcul. Datele citite pe 
exponometru pot fi imediat co- 
rectate şi fixate pe aparatul de 
fotografiat după posibilităţile 
aparatului — în ce priveşte tim- 
pul de expunere — şi obiectivu- 


lui — în ce priveşte diafragma 
(CONTINUARE ÎN PAG. 26) 
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PUBLICITATE III 
IRISRAUAC 


O MARCĂ DE 
PRESTIGIU 


— Întreprinderea pentru Întreţinerea şi Repararea Utilajelor de Cal- 
cul şi de Electronică Profesională oferă asistenţă tehnică şi service 
pentru o gama foarti 
merice pentru mașini-unelte, sisteme și mii 
latoare personale; aparatură de multiplicat; instrument 
de analiză şi măsură; automate pentru dirijarea circulaţi 
cu circuit închis; radiotelefoane şi radiocomunicaţii navale; aparatură 
medicală computerizată; diverse alte echipamente de electronică in- 


dustriali 
oferite de |.I.R.U.C. se referă în principal la: 


Servi 

— asistenţă tehnică la punerea în tuncţiune, întreținerea periodică 

in revzi piotiac os, reparaţii şi recondiţionări de subansambluri în 

boratca le proprii şi școlarizarea personalului de deservire a echi- 
pamentelor. 


Testorul este destinat detecţiei și 
magi detector lâci echi- 


de cule- 
Berea Tispunsuriiee PIabii în nodurile 
interne şi în (papei de de- 


vate. Dezvoltarea programe de 
aplicaţie se tace cu SS erei pachetu- 


Ii de programe SCP 4010, rezident 
pe un minicalculator cu sistem 
operare RSX 11M. Este posibilă şi 
dezvoltarea de programe direct pe 
testor. 

Procedurile de lucru posibile ale 
sistemului de testare sint urmatoa- 
rele 


— localizarea defectului plăcii tes- 
ta prin ghidare automată a sondei 


— învăţarea comportării unei plăci 
bune prin ghidare automată; 

— diagnoza Ia nivel de nod prin fo- 

iosirea pulserului logic şi a trasorului 


Se_curent: 
interpretor de program de test 
(competi il ATLAS); 
— bibliotecă de componente şi in- 
terpretor de program de descriere to- 
pologică: 


— software de comunicaţie cu sta- 
ţia centrală de programare 4010. 


echipament de testare au- 
tomată 


TPM 4020 este un sistem de testare 
automată destinat depanării pachete- 
lor din echipamente cu mmicroproce- 
au alte circuite LSI, organizate 
1 magistralei. 
se poate folosi cu bune 
mezina pentru testarea următoarelor 


sor s: 
pe. genei 


a 
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tipuri de plachete: 
— plachete cu microprocesor. în 
structuri „single board computer”; 
— plachete din microsisteme 'cu 


Testorul este organizat avind la 
bază o unitate cenirală echipată cu 
Z80 şi două module specifice de 
testare. 


EXPERT 


| testor portabil pentru pla- 
| chete echipate pe 


Generatorul de cicli programabili 
GCP-80 permite generarea ciclilor fo- 


pide, 16 linii de comunicaţie paralelă, 
7 linii de latch. 6 linii de control ex- 
tern testabile, 1 linie de ceas extern. 
Numărul tipic de cicli programabili 


defect 
nite pe o placă de circuite integrate 


de tip TTL. LS-TTL, S-TTL din gama 
S8u. MSI. Se detectează astre 
de tip: întrerupere de traseu; scuricir- 


cuit; 


Avant: sistemului EXPERT 
de testare funcioni 


de un 


PUBLICITATE 


este de 5—8, limbaj de test specific 
este STIM-80, numărul maxim de linii 
ale unui program de test este 1024. 

Facilităţi softyere: stem 
limbaj de test pentru GCP; BIBLIO, 


IMG — compilatoare necesare pentru 
generarea structurilor de date cu care 


se ă programele de ghidare; 
CPS” prograine de” ghidtre: 


la 
plăcilor testate; prej redus; posibilita- 
tea de a fi utilizat de personal cu cali- 


f din serii 
în memoria EPROM a 
asemenea, este 


posi 

bibliotecii de teste pentru cipuri, tes- 
torul oferind facilitatea scrierii manu- 
ale de teste și memorarea lor. 
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(URMARE DIN PAG. 23) 
TABEL PENTRU CORECTAREA TIPU! DE EXPUNERE 1 
FUNCȚIE DE ELELE NTERMEDIARE  FDLOSITE IN 
FOTOGRAFIEREA LA PICA DISTANTĂ 


7imp ve Expunere  Sfobilit jeoretie 
/nele interme- S0u după exponometru 


a il | fas |feso | (soc /roool food res | eso /soo | rod] T7ecoa 
tahime mm abiactivl fi e aim Abrzet'vul__fix of pe co 
77mp_de_expunere__reolG. 
2 COREENE E 
a 
| meze | — | fo] es] Zoo] = | ENEREMER 
raze TITI role ze el za 


7 ABEL PENTRU CORECTIA DIAFRAGMEI 1 FUNCTIE DE 
INELELE INTERMEDIARE FOLOSITE IN FOTOGRAFIEREA 
LA PICA_ DISTANTA 


Drofragma stabilită Teoretic  sov 
ele nterme- după  exponometru 
dee, aaa Ta [er Ies 
(Gf'me în mm obiectivul fot pe 033 m | ob'ectivul_fixot pe se 


Diafrogmo__ reală 


ICE E IE TIE TA EATA i 
ETERA SABIE CAE IER 


ea — [e el ce Deea aaa ea 


2 ALMANAH „TEHNIUM* 1990 


FOTOTEHNICA 


EXPONOMETRUL DE 
LABORATOR „FOTON 1-M'“ 
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MAXIMILAN KULIN 


Pentru fotogralul amator sau 
profesionist. exponometrul de la- 
borator a devenit un instrument 
de lucru indispensabil, mai ale 
în cazul realizarii fotogratiei co 
lor 

Din acest motiv au fost create 
modele de o mare diversitate 
constructiva, cu performanţe şi 
prețuri acoperind toata gama 
preferințelor şi posibihtailor de 
achiziţionare. 

Dintre acestea poate fi remar- 
cat. pentru simplitatea construc- 
tiva. costul scazut şi performan- 
țele tehnice suticient de ridicate 
pentru abordarea oricarui gen de 
fotogratie_ exponometiul de la- 
borator „FOTON-1M, produs în 


Aspectul general al acestui ex 
ponometru este prezentat in fo: 
togratie. Se observa ca aparatul 
are un intrument de masura cu 
scala foarte mare. ceea ce ii con- 
feră sulicientă precizie de citire 
un comutator cu doua poziţii. 10 
şi 100, pentru selectarea dome- 
niului de masurare. un potențio- 
metru gradat de la O la 8 pentru 
corecţia expunerii in funcţie de 
sensibilitatea hirtiei. un comuta- 
tor pornit-oprit, sonda pentru 
masurare. prevazuta cu un cimp 
alb in jurul fotorezistenţei pentru 
a uşura selectarea zonei pe care 
se doreşte determinarea expune- 
ri, un IOC pentru iluminarea sca- 
lei. plasat deasupra acesteia, şi o 
priza pentru lampa de laborator 
situata pe spatele carcasei 

Schema electronica a expono- 
metrului este prezentata in ligura 
2. Se observa ca producătorul a 
eliminat transformatorul de rețea 
(intodeauna agabaritic. greu şi 
costisitor). realizind. în schimb. o 
carcasa din plastic cu o buna 
protecţie impotriva electrocutari 

Prin acţionarea comulatorului 
K1, pornit-oprit. se întrerupe ali- 
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mentarea prizei pentru lampa de 
laborator (in acest mod, masura- 
rea expunerii nu mai este ințlu- 
enţata de lumina acesteia) şi se 
inchide circuitul de alimentare a 
divizoarelor de tensiune. formate 
din rezistențele R2. R3, R4 pen- 
tru alimentarea becului şi rezis- 
tențele RS, R6, R7 pentru alimen- 
tarea exponometrului pro- 
priu-zis. 

Tensiunea alternativă asttel di 
vizata este redresată 


R8 limitează curentul prin dioda 
Zener D1. care menţine colecto- 
rul tranzistorului Tz1 la o ten- 
siune constanta. Tensiunea 
polarizare a bazei este variată tin 
cu ajutorul potenţiometrului P şi 
al rezistenței semiregiabile S2; în 
acest mod, pe emitorul tranzisto- 
rului Tz1 se poate obține tensi 
nea dori mai mare sau mai 
mică, în funcţie de sensibilitatea 
hirtiei fotogratice. 

Fotorezistenţa FR1. montata în 
paralel cu rezistența R1 [pentru 
compactizarea curbei de variaţie 
1=14(R)]. este alimentată prin re- 
zistenţa semireglabila S1. În 
funcţie de iluminarea lotorez 
tenței FR1, acul indicator al 
strumentului de măsură IM1 
devia mai mult sau mai puţin, 
dicind, de fapt, timpul de expu- 
nere in secund 

Daca iluminarea este prea pu- 
ternică, se poziţionează comuta- 
torul K2 pe numarul 10, şunt 
du-se in acest mod instrumentul 
de măsură IM1 cu rezistenţa se- 
mireglabila S3 

Exponometrul de laborator 
„FOTON-1M” se poate utiliza și 
în modul următor: 

— se executa. prin incercari, o 
fotografie corecta; 

— se plaseaza  fotorezistența 
FR! in zona de interes maxim al 
imaginii proiectate pe planşeta 
aparatului de marit (de obicei 
gura umana). apoi se ajusteaza 
potenţiometrul P pina cind acul 
indicator al instrumentului de 
masura IM1 se opreşte în dreptul 

ei care reprezinta expunerea. 
in secunde, a fotogratiei realizate 
prin încercări 
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inregistrarea stroboscopică 
permite descompunerea mişcării 
reprezentate pe aceeaşi imagine. 
Se pot astfel reprezenta diversele 
poziţii ale braţului unui pick-up 
automat în timpul funcţionării, se 
poate demonstra descompune- 
rea mișcării în timpul mersului 
unui pieton. Pentru a realiza 
acest tip de fotografii, mijlocul 
cel mai simplu constă în a lasa 
obturatorul aparatului fotografic 
deschis şi de a declanşa o suc- 
cesiune de flashuri. 

Pentru a efectua o inregistrare 
fotogralică stroboscopică prote- 
sională nu trebuie declanșat un 
flash de mai multe ori, ci trebuie 
folosite mai multe flashuri care 
se vor declanșa la intervale regu- 
late. 

Montajul prezentat poate co- 
manda 5 flashuri de studio de 
1 200 j, fie în secvenţă de la 2 la 
5, fie în regim continuu. Montajul 
permite un interval între flashuri 
de '/, s pină la 15 s. dar declan- 
șarea acestora se poate face şi 
mai rapid. 


FOTOTEHNICA 


SINCRONIZATOR DE 
FLASHURI STROBOSCOPICE 


Diferite soluţii constructive pot 
fi adoptate pentru problema ce 
rezolvă declanşarea mai multor 
tiristoare la intervale regulate. 

Printre acestea se numara: fo- 
losirea unui numarator comandat 
de un oscilator cu frecvenţa va- 
riabilă sau utilizarea unei ten- 
siuni „dinte de lerastrau”, ten- 
siune liniara care declanşează o 
serie de comparatoare cu o in- 
trare legată la generatorul 
tre de ferastrău”, în timp ce a 
doua intrare este legata la un di- 
vizor de tensiune. Aplicarea celei 
de-a doua soluţii permite ca, re- 
ind potenţialul de referinţă al 
iecârui comparator, după do- 
rința sa se declanșeze fiecare 
Hash, declanşare liniară dacă 
tensiunile de referință sint egal 
dispuse. 

onsumul circuitului este mic: 
8 mA. 

Schema de principiu este 
axată pe un circuit integrat. 
comparator cvadruplu — 
MC3302P sau LM339 (Signetics). 

Un comparator este amplitica- 


DAN ANTON 


tor cu ciştig mare. Etajul sau de 
intrare este diferenţial, o dite- 
renţa mica între tensiunea de in- 
trare şi cea de ieşire fiind suti- 
cienta pentru ca ultima să treacă 
din starea jos în starea sus. 
Dupa sensul diferenței, tensiu- 
nea de ieşire va fi pozitivă sau 
negativă. 

La acest CI tensiunea de ali- 
mentare este 2—36 V, consumul 
0.8 mA, tensiunea de intrare de 
—0.3 la 36 V, curentul de intrare 
35 nA. leşirile pot fi scurtcircui- 
tate fară pericol în raport cu 
masa. 

Montajul este constituit 
dintr-un generator de curent 
constant, folosind tranzistorul 
T1, tip pnp cu ciștig mare, 
BC308, BC177 etc. Potenţialul 
din baza lui T1 este fixat cu 4 
diode a carui cadere directa to- 
tala este de cca 2 V. Potenţiome- 
trul P1, montat ca rezistenţă va- 
riabila, ajustează valoarea curen- 
tului emitorului lui T1. Cum ten- 
siunea din baza tranzistorului 
este menţinută constantă de câ- 
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tre diode. tensiunea emitorului 
va hi la tel. Curentul de colector 
Ind aproape de curentul bazei, 
va li si el constant. Condensato- 
rul C1 se va incarca cu curent 
constant, tensiunea va în limara 
funcţie de timo. 

Tensiunea de incarcare a con- 
densatorulu! este transmisa com- 
paratorului cvadruplu de un tran- 
zistor T2, montat ir colector 
comun. montaj avind o mare re- 
zistența de intrare, care nu pei 
turbeaza miaritatea incarcaturi 
condensatorului. “ Potențiometrul 
Pa permite reglarea amplitudinu 
„dintelui de ferastrau” și cum 
tensiunile de reterința ale com- 
paratoarelor sint lie, va fi posi- 
bila alegerea numarului de 
Hashuri care vor Îi comandate. 

leșirile comparatorului ataca 
printr-un circuit de derivație por- 
le tristoarelor. Rezistenţele 
R14—R17 sint sarcina tranzistoa- 
relor de la ieşirea comparatoa- 
relor (care sint de up colector 
deschis) 

La punerea sub tensiune, com- 
paratoarele sint ahmentate. Con- 
densatorul C1 se încarca cu vi- 
teza fixata de potențiometrul P1. 
Hiashurile se declanşeaza succe- 
si, cu excepția primului 

Butonul 12 comanda, prin doua 
circuite derivate, uristoarele Th1 
Şi Th6. Rolul circuitului de deri- 
vație este de a face comanda in- 
dependenta de timpul in care 
operatorul apasa pe buton. 

intrerupatorul 13 va hi inchis 
vind se va efectua totogratia cu 
Hashurile in regim continuu 
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in acest mod de utilizare, 12 
comanda plecarea trenului de 
"mpulsuri, În acest ciclu, o data 
cu apasarea pe butonul 12, Th6 
se declanşeaza, C1 se descarca 
şuntat de Th1. Curentul de men- 
Wnere susceptibil sa traverseze 
Th1 este foarte slab. Th1 se 
dezamorseaza cind C1 este des- 
carcat şi „dintele de ferastrau' 
reincepe ciclul. Tiristoarele Th5, 
Th4, Th3. Th2 declanşeaza 
Hashurile respective. ultimul 
comparator comandind prin C3 
descarcarea lui C1. Dioda D5 im- 
piedica impulsurile de descar- 
care ale lui C1 sa parvina la 
poarta lu: Th6. Pentru oprirea ci- 
Clului se acţioneaza intrerupa- 


toarele 13 sau |! 

În regim continuu. P2 se va 
tixa la maximum. în caz contrar, 
4 nu va asiqura 


comparatorul 


descarcarea periodica a conden- 
satorului C1 

Rezistenţa R2 trebuie marita 
sau micşorata daca se observa 
intervale neregulate intre 
flashuri 

Prin adăugarea unor circuite 
integrate similare se poate mari 
secvența de acţionare la 8 sau 12 
Hashuri 

LISTA COMPONENTELOR: CI 
- MC3302P sau LM339; 
Th1—Th6-MCR 1066; D1—D6 


= 1N914:_T1 = BC30B; T2 
BCS548 (BC148). C1 = 47 „F/10 V 
C2--C8 = 47 nF, P1 = 220-—250 


k0, P2 = 100 k4, R1 = 1k1.R2.3 
4 = 2241, R5 = 220k11. R6= 27h 
R7 = 100 kI2. RB—RI1 = 47 hi 
R12. 13 = 220k40: R14—17 = 5.61! 
R1B —22 = 22 ki 
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Este bine cunoscut impedi- 
mentul pe care-l reprezinta oblu- 
ratoarele focale în cazul fotogra- 
fierii cu blitz-urile obişnuite Din- 
colo de un anumit timp de expu- 
nere (numit timp de sincroni. 
zare), nu mai este posibila utili- 
zarea tulgerului electronic. deoa- 
rece acesta ar produce doar im- 
presionarea unei porţiuni a ca- 
drului, iar restul imaginii — aco- 
perit de perdelele sau lamelele 
obturatorului — nu ar fi ilum- 
nată de blitz. 

Faptul constituie o limitare se- 
rioasă în situaţia fotogralierii cu 
blitz-ul în lumină ambianta pu- 
ternica (iluminare combinata) 
Menţionam ca timpul de sincro- 
nizare (cel mai scurt timp la care 
intreg Cadrul este descoperit de 
câtre perdele) are valori diferite 
în funcţie de tipul obturatorului 
şi firma constructoare: 1/30 la 
Zenit, 1/60 la Canon (perdelele 
deplasindu-se de-a lungul forma- 
tului 24x36 mm). 1/90 la Prak- 
tica, 1/125 la Canon. 1/250 ia 
kon (lamelele de-a latul lormatu- 
lui 24x36 mm). ori 1/15 la 
Pentacon six (perdele de torma- 
tul_6x6 cm) 

Figura 1a reprezinta graficul 


FOTOTEHNIC 
BLITZ-ul cu impuls prelungit 


mişcării perdelelor de-a lungul 
cadrului 24x36 mm pentru un 
aparat avind timpul de sincroni- 
zare 1/60 s. Prima perdea desco- 
pera cadrul în aproximativ 13 
ms. apoi. pentru un interval de 
circa 3 ms, întreg cadrul este 
descoperit. În acest timp. se pro- 
duce descarcarea blitz-uritor cla- 
sice (fig. 1b). În continuare — 
revenind la figura 1a —. a doua 
perdea îşi incepe cursa şi aco- 
pera treptat cadrul in circa 14 
ms, 

Figura 2a prezinta modul în 
care se petrec lucrurile in cazul 
expunerilor scurte 
(1/125—1/1 000 s). Perdeaua a 
doua porneşte inca inainte ca 
prima perdea să fi terminat 
cursa, lasind doar fanta intre 
perdele. cu lațimea in funcţie de 
timpul de expunere ales. 

Aceasta este situaţia in care 
blitz-ul clasic nu mai poate fi fo- 
losit. deoarece pe durata descar- 
Cârn (de ordinul unei milise- 
cunde), el va lumina doar o por- 
țiune lmitata a cadrului. anume 
cea aflata în spatele fantei de ex- 
punere. Aici intervine noutatea 
blitz-ului cu impuls prelungit El 
furnizeaza o intensitate lumi- 


EUGENIA CĂRBUNESCU 
Fiz. GHEORGHE BĂLUȚĂ 


noasa constanta pe o durata ex- 
tinsa de timp (cca 40 ms, figura 
2b). Dacă aceasta lampa de tip 
nou este declanşata cu puțin 
timp înaintea inceperii cursei pri- 
mei perdele, ea va furniza lumina 
pe tot intervalul cit dureaza de- 
plasarea fantelor prin care se 
realizează expunerile scurte. Ast- 
fel se obţin cadre iluminate uni- 
form la orice tip de expunere. 

Este adevarat ca pe masura ce 
timpul de expunere se scurteaza 
vom beneticia de o fracțiune mai 
mica din pulsul luminos total 
(pina la 1/4 in exempul nostru). 
dar impedimentul acesta nu este 
foarte suparator. Deci numarul 
ghid al blitz-ului are valori mai 
reduse pentru timpi mai scurţi 

Reamintim ca este necesar ca 
aparatul fotografic sa realizeze 
contactul de sincronizare puţin 
inaintea pornirii primei perdele 
intr-un fel asemanator cazului 
becurilor cu magneziu folosite 
mai demult) şi nu la terminarea 
cursei primei perdele. Deci. din 
construcţie. aparatul trebuie pre- 
vazut cu O priza speciala de sin- 
cronizare pentru a putea utiliza 
acest tip ve blitz 


isti 
Diseniei de perdele 


L=f: 


10 


Intensitatea lumi 
noosă a blitz-ului 
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KIA 


PUBLICITATE 


JECO-o emblemă pentru toate vîrstele 


Stimularea iniţiativei. a capacităţii 
ndenței 


e si 
gamei de jocuri şi jucării realizate de 
CENTROCOOP sub emblema JECO. 


la dez- 
de cunoastere, 


. 95 și 
holul Teatrului 
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SURSĂ 


STABILIZATĂ 


O sursă de tensiune sau cu- 
rent stabilizată și reglabilă este 
deosebit de utilă în laboratorul 


propriu. 

O sursă reală de tensiune (de 
exemplu, baterie) se simboli- 
zează ca în figura 1a şi se carac- 
terizează printr-o tensiune elec- 
tromotoare £ şi o rezistență 
ternă Ri. Se poate defini o ten- 
siune la borne Ub, care în gene- 
ral este diferită de E: 


Ub = E—Rii 


unde | este curentul debitat de 
sursă pe o sarcină exterioară. 

Caracterisțica tensiune-curent 
a unei astfel de surse arată ca în 
ficura 1d şi se observă câ ip 
scade cu creşterea curentului. 
cazul particular de scurtcircuit la 
bome (Ub = 0), curentul ce trece 
prin sursă este foarte mare (Isc 
— curent de scurtcircuit) și de 
multe ori acest curent este peri- 
culos pentru sursă. Dezavantajul 
principal al acestor tipuri de 
surse este acela că nu menţin 
tensiunea la borne constantă la 
moditicarea consumului. 

Teoretic există surse de ten- 
siune ideale. Aceste surse se ca- 
racterizează printr-o rezistenţă 
internă Ri = 0. La aceste surse 
tensiunea la borne este tot tim- 
pul egală cu E. În cazul scurtcir- 

lui, curentul ce trece prin 
sursă este infinit. Caracteristica 
U (tensiune curent) arată ca 
în figura 1e. 

De asemenea există şi surse 
ideale de curent. Aceste surse se 
caracterizează prin faptul că în 
orice condiţii curentul prin ele 
este constant. 

Tensiunea la bornele unei ast- 
el de surse depinde de consu- 
matorul conectat. Lâsat cu bor- 
nele în gol, un generator de cu- 
rent va avea tensiunea la borne 
infinită. Această situaţie este un 
regim de avarie, la fel cum scurt- 
circuitul este un regim de avarie 
pentru sursele de tensiune 

O sursă de curent constant se 
simbolizeaza că în fiqura 1c şi 
are caracteristica U (1) ca în îi- 
gura 1. 
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în continuare prezentăm o va- 
riantă practică de sursă, care 
este o combinaţie între aceste 
două tipuri. 


FUNCŢIONARE 


Pentru a înțelege mai bine 
funcționarea acestei surse pre- 
zentâm mai întii caracteristica sa 
tensiune-curent (fig. 3). 

Pe gratic se observă dreapta 
Up=constant și Ip = ci. Up şi Ip 
sint tensiunea şi curentul pre- 
scrise. (Cu ajutorui a două pe 
tenţiomatre se poate modifica 
Up între O şi 30 V, iar ip se modi- 
fică între O şi 2 A) 

Pentru curenţi mai mici decit 
Ip sursa are la borne o tensiune 
constantă Up. Aceasta este zona 
în care sursa se comportă ca o 
sursă ideală de tensiune. 

Rezistenţa minimă care se 
poate conecta la bornele sursei 
este 


Dacă rezistența scade, curen- 
tul | tinde să crească, dar din ca- 
racteristică se observă ca sursa 
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va menţine în continuare curen- 
tul constant şi egal cu Ip şi va 
scade corespunzător tensiunea 
la borne. Pentru rezistențe mai 
mici decit Ac (rezistenţa caracte- 
risticâ), sursa va furniza un Cu- 
rent constant şi egal cu Ip 
Aceasta este zona în care sursa 
se comportă ca o sursa ideala de 
curent. Altfel spus, sursa este 
autoprotejată la tensiune şi la 
curent. 

Cu ajutorul potenţiometrului 
de curent se prescrie un curent 
maxim pe care sursa nu-l va de- 
păși nici cind apare un scuricir- 
cuit la borne. 

La fel se iniorpretează şi cind 
sursa funcţionează ca lor 
de curent, tensiunea la bornele 
sale nu va depâşi valoarea ten- 
siunii prescrise, Up, i cînd va 
fi lăsată cu bornele în gol. 

Pe caracteristică s-a reprezen- 
tat rezistența caracteristică Ac. 
Aceasta este o rezistență pur te- 
oretică şi depinde de reglajul 
sursei la un moment dat. 

Nu există nici un buton pentru 
comutarea sursei din generatorul 
de tensiune in generatorul de 
curenti şi invers pentru că sursa 
trece singură dintr-un regim în 
altul autorrat. 

Cele 2 LED-uri semnalizează 
regimul de tuncţionare în care 
este sursa. 


DESCRIEREA BLOCURILOR | 
FUNCŢIONALE 


La toate tipurile de surse stabi- 
lizate se pot identilica citeva 
blocuri funcționale de bază: 

— elementul de referință (ER). 


ATELIER 


— detectorul de eroare jos: 


— comparatorul şi amplifica- 
torul de eroare (C, AE); 

— elementul de execuţie 
(EE) 


interconectarea acestor blocuri 
este prezentată în figura 4a 

Comparatorul face scăderea 
între mărimea dată de elementul 
de referință ER şi mărimea dată 
de detectorul de eroare DE şi o 
furnizează ampliticatorului de 
eroare AE. Acest ampliticator are 
o amplificare foarte mare, teore- 
tic infinită, în schimb acestui am- 
plificator i se pun condiţii deose- 
bite de comportare în frecvență 
şi de stabilitate. Amplificatorul 
de eroare conduce elementul de 
execuţie EE, care reglează ten- 
siunea şi curentul de ieșire. De- 
tectorul de eroare DE dă un 
semnal la comparator proporțio- 
nal cu mărimea de ieși 

Stabilizarea se face după cum 
urmează: 

Dacă mărimea dată de DE. 
care este proporţională cu mări- 
mea de ieşire, este mai mică de- 
cit mărimea semnalului dat de 
elementul de referinţă, atunci la 
ieşirea comparatorului va fi o 


ivă care, ampliti- 
comanda EE în 
mărimii de ieşire. 

Dacă mărimea dată de DE este 
mai mare decit mărimea semna- 
lului dat de ER, la ieşirea compa- 
ratorului va fi o tensiune nega- 
tivă care, amplificată de AE, va 
sensul scăderii 


şire. 

Astfel se menţine la ieşire o 
mărime tot timpul constantă. 

În figura 4b este prezentată 
schema-bloc a sursei din figura 
2. Această schemă se compune 
din două scheme ca în figura 4a, 
care au. elementul de execuţie 
comun. plus. schema mai cu- 
prinde un mixer care preia sem- 
nalul de la cele două amplitica- 
toare de eroare şi le dă aceluiași 
element de execuţie. 

Detectoarele de eroare sint: 
unul pentru tensiune, care furni- 
zează un semnal proporţional cu 
tensiunea de ieşire, şi un detec- 
tor de curent, care dă un semnal 
proporțional cu intensitatea cu- 
rentului de ieşire. 

Elementul de referinţă este for- 
mat din dioda Zener DZ şi rezis- 
tența R2. Din tensiunea redre- 


sată şi filtrată cu C1 se obţine o 
tensiune stabilizată de 7,5 V. Ca- 
litatea sursei depinde în mare 
măsură de calitatea elementului 
de_reterinţă. 

Pe cursoarele potențiometrelor 
P1 şi P2 se obțin două tensiuni, 
una proporțională cu Up şi cea- 
“altă cu Ip. Aceste tensiuni se 
aplică pe intrarea „—"” a compa- 
ratoarelor. 

Detectorul de eroare pentru 
sursa de tensiune este tormat 
din R18 şi R19. Pentru sursa de 
curent detector de eroare este 
R20. 


Comparatoarele şi. ampiifica- 
toarele eroare vitale formate 
din pe Pele operaţionale 
AO1 şi AO2 cu resistențele A5, 
R6. R7. R8 şi RY. 

Mixerul are ca element princi- 
pal tranzistorul T1. 

Acest tranzistor mai are o 

funcţie importantă. Pentru a se 
deschide, T1 are nevoie pe bază 
de o tensiune de pace lie 06 
V. Rezistențele R10 şi R14, res- 
pectiv R12 şi R14, formeaza diw- 
zoare ce tensiune. pentru a avea 
o tensiune de 0.8 V pe R14 este 
necesară pe R10 (R12) o ten- 
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MAESTRO - STEREO 


INDICATOR DE ACORD 


Ing. LADISLAU BOKOR, Satu Mare 


În unităţile comerciale se ga- 
sesc diverse microampermetre 
destinate magnetofoanelor, ca 
indicator de nivel al înregistrării, 
dar care au sensibilitatea peste 
100 HA şi dec! nu se pot utiliza 
direct ca indicator de nivel, 

Prezentâm un indicator optic 
de acord universal, cu posibilități 
de utilizare la aparatele care se 
alimentează de le reţea. Soluţia 
constă în realizarea unui amplifi- 
cator diferenţial. Impedanța de 
intrare este mai mare de 1 MA). Li- 
niaritatea este garantata la un 
semnal de intrare avind valoarea 
maximă 6 V. 

Instrumentul indicator utilizat 
poate fi de 35—1 200 „A; în func- 
ţie de instrumentul folosit și de 
valoarea maximă a tensiunii de 
intrare se moditică valoarea pie- 
selor R346 şi PA305 între valorile 
5000—10 kN 


“Datorită performanţelor 
schema se poate utiliza la orice 
tip de aparat de radio cu pro- 
gram MF, respectiv MA, care are 
Sa sursa rețeaua electrica de 


Schema a fost realizată într-un 
aparat de radio Maestro stereo, 
cu rezultate foarte bune. in cir- 
cuitele aparatului 


de radio se 
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execută următoarele moditicări 
şi completări: 

— între punctele 332 şi 326 din 
aparat se intercaleaza rezistența 
R350 și PA308, iar între punctele 
323 și 330 PA304; 

— între punctele 501 şi 502 se 
realizează dublorul de tensiune 
cu diodele D502. D503 — tip 
FO57:F407 — şi cu condensa- 
toarele electrolitice C502, C503, 
care asigura in sarcină tensiunea 
de —15V. 

Piesele de mai sus au fost 
montate pe circuitul imprimat 
existent din aparat, efectuind 
unele modificari pe placa. 

Pe o placă de circuit imprimat 
se realizează amplificatorul dife- 
renţia! din figură (porțiunea de 
circuit din chenar). 

Tranzistoarele_T305, T306 pot 
fi BC107C. BC108C, BC109C 
sau echivalente, cu factori de 
amplificare apropiaţi şi de peste 


Arn folosit ca instrument indi- 
cator microampermetrul utilizat 
la magnetofoanele Maiak 203, 
205 de tip M 4370 — 300 A. Mi- 
croampermetrul se montează în 
poziţie verticală în locul instru- 
mentului vechi. 

Circuitul imprimat se poate 
fixa pe radiatorul tranzistoarelor 
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le, cu două şuruburi, avind 
grijă de a nu face legaturi galva- 
nice cu suportul. 

Reglajele se fac cu ajutorul 
aparatului de radio. PA305 se ro- 
teşte în poziţia de rezistența ma- 
xima (spre capătul din stinga) 
Se conecteaza aparatul de radio 
ia recepție MA, de exemplu pe 
UM, şi se cauta o poziţie în care 
ny se recepționează nici un post 
— deci nu avem semnal MA. Se 
reglează PA303 pină cînd acul 
instrumentului coboară la minim 
(zero), dar nu trece in negativ 
Se cauta postul cel mai puternic 
(de exemplu un post local). Cu 
PA305 se regleaza indicaţia in- 
strumentului la maxim. 

Cele doua reglaje se vor re- 
peta în ordinea de mai sus 

Se trece la regiajele MF 
(UUS), La cele doua semiregla- 
bile PA303 şi 304 cursorul se în- 
virte la o treime spre masa. Se 
comuta aparatul la recepţia MF 
şi se caută pe scală o lungime 
de unda la care nu se recepțio- 
nează nic! o staţie. Cu unul din 
semiregiabile se aduce acul in- 
strumentului la zero (minim). Se 
cauta prudent postul, care se re- 
cepționează ce! mai bine pe MF, 
avind grijă ca acul instrumentu- 
lui sa nu devieze peste maxim. 


37 


ATELIER 


TRANSFORMATOARE 


În activitatea constructorilor 
amatori, de multe ori apare ne- 
cesitatea confecţionării unui 
transtormator de mică sau medie 
putere. 

Tolele se recuperează din 
transformatoare mai vechi, dar 
carcasele, fie că s-au deteriorat, 
ție că trebuie redimensionate, 
trebuie confecţionate de con- 
structorul amator. 

Elementele care alcătuiesc an- 
samblul unei carcase (fig. 1) sint 
cele cunoscute şi folosite in ge- 
neral şi nu ne mai ocupăm de 
modul lor de execuţie. imbunătă- 
țirea pe Sare o propun se referă 
la cele două capace A şi B. 

Indiferent de materialul folosit 
pentru elementele laterale (car- 


Daca există o asemenea ten- 
dinţă. atunci, paralel şi simultan, 
cursoarele semireglabilelor se 
duc spre masa. Cind s-a ajuns la 
recepţia cea mai bună, prin mic- 
şorarea paralelă şi simultană a 
lor două rezistențe semiregla- 
se regleaza, la indicaţia ma- 


bil 
ximaă, acul instrumentului. Regla- 
jele la minim și la maxim nu dau 
rezultate satisfăcătoare dupa 
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2. cu un obiect ascuţit (o pilă 
triunghiulară sau o daltă mică) 
se detoliază cuprul pe fişii în- 
guste de 1—2 mm, formînd re- 
gletele în număr necesar termi- 
nalelor. Tot cu traforajul se prac- 
tică o tăietură oblică pentru 
scoaterea capetelor de la înfășu- 
rări, după care se curăță supra- 
faţa de cupru cu un şmirghel fin 


şi se acoperă suprafaţa cu colo- 
foniu dizolvat în spirt tehnic. 

O carcasă astfel construite 
este deosebit de utilă în cazul 
transformatoarelor cu multe înfă- 
şurări. Se evită, de asemenea, 
ruperea sau încurcarea firelor, 
ele fiind cositorite imediat ce se 
incepe sau se termină o înfăşu- 
rare, chiar pe maşina de bobinat. 

La folosirea conductoarelor cu 
diametre mici, nu mai este nece- 
sară dublarea terminalelor cu 
liță, ele fiind imobilizate cu lun- 
gimi foarte scurte şi deci nu se 
mai rup. 

Avantajele ce rezultă din prac- 
tica exploatării justifică consu- 
mul de material placat şi munca 
în plus. 


furi gravare in folie 
pura aa reglefelor 2 


ocupa) pt 
pei A de 


a operaţie. de aceea aceste 
reglaje se vor repeta de citeva 
ori. 

După terminarea reglajelor 
PA304 se poate înlocui cu un di- 
vizor rezistiv R349, R347, ale ca- 
ror valori vor rezulta prin măsu- 
rarea rezistențelor între cursor şi 
cele două capete. 

În cazul aparatului Maestro 
stereo această simetrie s-a reali- 


zat prin implantarea rezistenţei 
R350, În unele situaţii va fi nece- 
sară decuplarea intrărilor cu cite 
un condensator de valoare 1—10 
nF sau a emitoarelor cu conden- 
satoare de 100 nF. Pentru inte- 
grarea in schema aparatului 
existent, elementele noi de pe 
schemă au fost notate folosind 
sistemul de notație utilizat in 
aparat. 
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SUNTAREA 
POTENȚIOMETRELOR 


În componenţa unui bloc elec- 
troacustic există aproape întot- 
deauna cel puțin unul sau două 
potenţiometre incluse în scopul 
obţinerii variantei optime a mâri- 
mii unor parametri. prest; je 
De multe ori se intimplă ca, în 
urma efectuării unor calcule, va- 
loarea necesară a potenţiometru- 
lui să nu fie standard sau, în mo- 
mentul respectiv, constructorul 
amator să nu dispună de poten- 
țiometrul cu valoarea cerută. În 
mod frecvent se recurge la solu- 
bn montării unei rezistenţe lixe 
Slparalea cu potenţiometrul (fo- 
losind diverse modalițăţi de co- 
nectare) în așa fel incit valoarea 
finală a grupului rezistenţă-po- 
tențiometru să coincidă cu va- 
loarea necesară. Acest tip de 
montaj reduce însă liniaritatea 
caracteristicii de transfer acţio- 
nare-valoare cerută de poziţia de 
reglaj, deoarece, indiferent de 
modul cum s-ar monta rezis- 
tenţa, funcţia P (x) care caracte- 
rizează valoarea finală a rezisten- 
ței compuse (x reprezentind 
cursa utilă a cursorului față de 
unul din capetele po- 
tențiometrului) nu mai este |i- 
niară. Considerind ca variabilă 
distanța x parcursă de cursorul 
unui potențiometru, rezultă o de- 
pendenţă între valoarea potenţio- 
metrului Ps,2 (X) şi distanța par- 
Gura de cursor la un moment 
dat. În cazul șuntării potenţiome- 
trului în varianta prezentată in fi- 
gura ta, potenţiometrul prezintă 
următoarea lege de variaţie: 


— Ale = Pt] _ 
Ri Po Pt) 


Puzlx) = 


Dacă potențiometrul este șun- 
tal ca în figura 1b, el prezinta ur- 
mătonrea lege de variaţie: 


=.R- Plx) 
Puzlx) ECE Po = Plx) 
ăia acul ambelor relaţii s-au 


Po = valoarea maximă a rezis- 
tenei potenţiometrului: 
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R = valoarea rezistenței care 
şuntează potenţiometrul; 

P(x) = valoarea rezistenței po- 
tențiometrului, dintre unul din 
capete şi cursor, în momentul în 
care acesta a parcurs distanţa x. 

Se observă că funcția Pua2(x) 
este neliniară in cazul ambelor 
variante, chiar dacă funcţia P (x) 
este liniară (cazul potenţiometru- 
lui. liniar), 

În cazul unui potențiometru lo- 
garitmic, lucrurile se complică şi 
mai mult, valoarea finală P, > (x) 
a potențiometrului şuntat fiind 
sigur neliniară. În practică este 
deosebit de util să cunoaştem, în 
cadrul unui montaj în care s-a 
utilizat şuntarea unui 
metru, legea de variaţie a pa: 
metrilor în luncţie de acţionarea 


R|] E 0) 


Fig. 1: Șuntarea poten- 


Ing. EMIL MARIAN 


acestuia. 

Deoarece un calcul analitic 
pentru majoritatea variantelor de 
şuntare este destul de laborios și 
complex, cel mai simplu (și util) 
mod de rezolvare a problemei 
este realizarea unor diagrame re- 
prezentative pentru cele mai 
trecvente situaţii de „ez 


metrului neşuntat, şi anume li- 
niară, logaritmică sau antilogarit- 
mică; 
— varianta de şuntare a po- 
tenţiometrului; 
— tensiunea de intrare UT, 
aplicată potenţiometrul 
— tensiunea de ieşire U2, pre- 
luată de la poterţiometrul şuntat. 
Pentru a evita coniu: 


GQ 1 


lometrulul — 
por ru Verlan- 2 
mo p—y—HIPURI. DE x 
ANȚTILOGĂRI ] 
— 
pi 
[24] x 
LI ă 
localnic 
Fig. 2: Modul de varia- 
2 E] Pai sd ție a reziatenei unul 
E= el 
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precizează că tipul unui poten- 

țiometru este caracterizat de 

două elemente principale: 

— modul de variaţie a rezis- 

în funcţie de cursa curso- 
i. şi anume liniar, logaritmic 

sau antilogaritmic; 

— modul de acţionare al 
cursorului, definit de varianta 
constructivă, şi anume circulară 
sau liniară. 

Toate referirile la potenţiome- 
tre se fac numai la modul de va- 
riaţie a rezistenţei în funcţie de 
acţionarea cursorului, şi nu la 
caracterul cursei mecanice a 
acestuia (liniară sau circulară). 
În tigura 2 se prezintă modul de 
variaţie a rezistenţei unui poten- 
țiometru la care stratul rezistiv 


imă a fiecărui potenţiometru 
este de 100 unităţi relative. Con- 
structorul amator poate adapta, 
în acest fel, cu uşurinţă, rezulta- 
tele -şi concluziile pentru orice 
valoare dorită a unui potenţio- 
metru şuntat. 

În figura 3 se prezintă prima 
variantă de şuntare a unui poten- 
țiomatru liniar. ramele sint 
realizate pentru di i 
rezistenței R (dai 
tot în unităţi relative) care şun- 
tează potențiometrul. Se observă 
că pentru o rezistență de şuntare 
cu valoarea de zece ori mai mică 
decit a potenţiometrului (R=10) 
caracterul de variaţie a tensiunii 
U2 se apropie foarte mult de cel 
al potenţiometrului antilogarit- 
mic. Acest lucru este foarte util 
în cazul înlocuirii unui potenţio- 
metru antilogaritmic, sau atunci 
cind se dorește a se obține o 
astiel de lege de ție a ten- 
siunii U2 

in figura 4 se prezintă varianta 
a doua de şuntare a potențiome- 
trului iar, utilizindu-se citeva 
valori utile ale rezistenței A. Se 
observă că pentru o valoare R= 
10 (de zece ori mai mică decit 
cea a potenţiometrului) a de 
variaţie a ansamblului PR se 
apropie foarte mult de cea a po- 
tenţiometrului | itmic. Acest 
lucru este deosebit de important 
deoarece cu un potenţiometru li- 
niar şuntat corespunzător se 
poate, practic. înlocui un poten- 
țiometru logaritmic. În acest fe! 


40 


uz 
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6: Şuntarea poten- 
țiometrulul logaritmic 
— varianta 2 


aa 
PP 
în RE 


R1 


IES u2 


Fig. 7: Șuntarea poten- 
50 __Piai 00 Poimatrutul liniar — va- 


se poate rezolva foarte bine pro- 
blema înlocuirii unui potenţiome- 
tru de volum defect (care este 
logaritmic) dintr-un aparai elec: 
troacustic (radio, magnetofon 
etc.) folosind un potenţiometru 
liniar, şuntat corespunzător. În 


metrului logaritmic. Se observă 
că pentru o rezistență A cu va- 
loarea de zece ori mai mică decit 
a potenţiometrului P, legea de 
variație a tensiunii UZ este 
aproupe liniară. În acest fel se 
poate înlocui (folosind configu- 
raţia respeclivă) un potenţiome- 
tru liniar cu un potențiometru lo- 
garitmic şuntat. 

În figura 6 este prezentată va- 
rianta a doua de şuntare a unui 
potenţiometru logaritmic. Se ob- 
servă ca, pe măsură ce valoarea 
rezistenței R se micşorează, 
caracterul „abrupt“ al raportul 
U2/U1 se accentuează tot mai 
mult. 

În figura 7 este prezentată va- 
rianta a treia de şuntare a poten- 
țiometrului . De această 
dată se folosesc pentru şuntare 
două rezistențe, R, și Ra S-a 
ales cazul reprezentativ în care 
rezistența R, este de patru ori 
mai mică decit valoarea rezisten- 

i potențiometrului P. Diagra- 
mele sint utile în cazul in care se 
urmareşte obţinerea unei legi de 
variaţie a tensiunii similare cu 
cea a tensiunii U2. O situaţie si- 
milară de şuntare, din punct de 
vedere al configurației schemei 4 


electrice, este prezentată în 
gura 8. De această dată s-a im- 
pus Rz=P/4, iar R, ia diverse va- 
lori. în cazul în care R,= R2 se 


(6) eva a5a HEM 
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Fig. 8: Şuntarea poten- 


Vometrulul liniar — va- 


—Pll —— "0 manta 4 


R1=R2 


Fig. 9: Șuntarea poten- 


Mometrului liniar — va- 
rlanta 5 


R1=R2 


R1 


U1 


U2 


Fig. 10: Şuntarea po- 
tențiometrulul logarit- 


2 


mic — varianta 3 
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obțin diagramele prezentate in fi- 


loare, neliniaritatea tensiunii Uz 
se, accentuează, 

În figura 10 este prezentată va- 
rianta a treia de şuntare a poten- 
țiometrului logaritmic. Se folo- 
sesc două rezistențe R.=R2 Se 
observă că pe măsură ce valoa- 
rea rezistențelor scade, în pri- 
mele trei pai ale cursei poten- 
țiometrului legea de variaţie 
U2/U, este aproape liniară, după 
care în ultima parte cursei 
cursorului apare o neliniaritate 
deosebit de pronunţată. 

Şuntarea potenţiometrelor. re- 
prezintă, în concluzie, o soluție 
simplă de obţinere a unor funcţii 
utile, atit în cazul folosirii unei 
anumite legi de variaţie a rezis 
tenței, cit și în cazul unor depa 
nări rapide şi eficiente. 


ȘTIAŢI CĂ... 


„Ziua de 29 tebruarie din anii 
bisecți se intercala iniţial între 
şi 24 februarie, adică dubla ce: 
de-a şasea zi de dinaintea cale 


vița şi Buziaș (62,5 km), lucr 
ieimhată în E 
în 1856? 
„„etectele zgomotelor sint 
nocive pentru sănătatea o 
decit nicotina? Totuşi omul n 
poate rezista mai mult de 
ore într-o lume lipsită de 
mote. Sursele de zgomot arti 
ciale sint de citeva ori mai pefi 
culoase şi stresante în compar 
ție cu zgomotele naturale, chi 
dacă cele din urmă pot fi maii 
tense. 
„deşi un sistem de presci 
tare a cuvintelor se cunoștea d 
antichitate, totuşi părintele 
nogratiei este considerat şi. 
t doctorul Thimothy 
(1551—1615) din Cambi 
care a creat un sistem sim, 
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ME Ai 
SONERIE MULTI TON 


Analizind schema din figura 1, 
se poate observa modul de func- 
al acestui generator de 


[) 

tinare Oscilatoarele alcătuite din 
CI1, Cl2, CI3 și grupurile RC 
aferente produc semnal de formă 
dreptunghiulară şi frecvenţă dife- 
rită, uşor moditicabilă din trime- 
rele rezistive R2, R3, RA. Prim 


vența de alternare a celor două 
tonuri este dată de oscilatorul 
numărul 2. Pauza dintre triluri 
este stabilită de oscilatorul nu- 
mărul 3, care furnizează semnal 
Ş intrării Bi a numărătorului CI5, 

funcţie de puntea ce se 
face între intrarea 2 de reset şi 
intrările B, C sau D, stabileşte o 
serie de 1, 2 sau 4 triluri la o sin- 
gură apăsare pe butonul B. Ali- 


DORU SANDU, YOscxY 


mentarea se face de la rețea prin 
sursa stabilizată de +5 V prezen- 
tată în figura 2. De remarcat fap- 
tul că transformatorul de rețea 
TS3/8 se procită de la magazi- 
nele cu piesi schimb pentru 
casetofoane, iar casca telefonică 
Tt este de 12 V/40 A. Componen- 
tele electronice sint în totalitate 


isi proveniență românca ă. 
xecuţia monopla: ibi 
tea infinită de Mmodititare a tri 
rilor vor aduce. mari 
constructorilor. Întreg 
poate fi introdus într-o cutie de 
difuzor produsă de Întreprinde- 
rea Electronica Industrială Bucu- 
reşti. În orificiul destinat poten- 
țiometrului de volum se mon- 
tează dioda LED cu erp ți în- 
corporată produsă de 

derea „Microelectronica“, specii 
pentru tensiunea de 5 V. Datorită 
consumului foarte mic de ener- 
gie electrică nu necesită decu- 
plarea de la rețea. 


LUPA 


CEASORNICARULUI 


Ing: LUCIAN DRĂGUȘIN, Țicleni 


Amatorii şi chiar profesioniștii 
de mecanică fină, optică, filate- 
liștii, montatorii de film etc. utili- 
zează pentru vizualizarea mărită 
a obiectelor „lupa ceasornicaru- 
lui”, care purtată direct la ochi 
produce următoarele inconve- 
niente: 

— depărtindu-se pleoapele de 
globul ocular, se irită mucoasa 
sclerotică, afectind vederea; 

— din cauza oboselii sau a 
transpirării pleoapel: se întim- 
plă ca lupa să se desprindă de la 
ochi şi să cadă asupra microme- 
canismelor, producind pagube. 

Pentru eliminarea inconvenien- 
telor amintite propun montarea 
lupei ceasornicarului în rame 
pentru ochelari. Sint preferabile 
ramele metalice la căre lentilele, 
optice sau solare, sint prinse pe 
contur sau pe fața frontală cu 
şuruburi mici. 

Se degajează lentilele de pe 
rame și cu ajutorul lentilei cores- 
punzătoare ochiului drept se tra- 
sează pe o placă metalică, de 


1. rama ochelarilor 
2 placa portiupă 
a. carcasa lupei 

4. inelul tletat 

5. lentila 
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0,5—1 mm grosime, conturul 
lentilei. Se decupează cu foarfe- 
cele, pe conturul trasat, placa 
metalică pe care se va monta 
lupa ceasornicarului. Pentru a 
realiza decuplajul necesar mon- 
tării lupei, trebuie determinată 
baza stereoscopică vizuală B 
(fig. 1). Pentru determinare, per- 
soana se plasează în faţa unei 
oglinzi privindu-şi faţa de la dis- 
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tanța minimă a vederii clare. Se 
așază, în poziţie orizontală, o ri- 
giă gradată în faţa ochilor, serii 


iul. sting, 
se translatează rigla orizontal 


pină cînd ochiul drept vede mar- 
cajul „0* al riglei în centrul pupi- 
lei imaginii lui din oglindă. Fără 
a mişca poziţia capului sau a ri- 
glei, inchizind rapid ochiu! drept 
şi deschizind ochiul sting, se ci- 
tește pe riglă reperul corespun- 
zător centrului pupilei ima, 
ochiului sting. Reperul defineşte 
mărimea bazei stereoscopice vi- 
zuale B. Se marchează pe placa 
metalică 2 (fig. 1) centrul decu- 
pajului circular la distanța 8/2 
faţă de linia mediană dintre rame 
şi la 20—25 mm pe verticală de 
la marginea superioară a ramei. 


(CONTINUARE ÎN PAG. 46) 
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INTERFON 


dispecer şi mai mulţi abonaţi 
observă din schemă că amplifi- 
catorul staţiei de interfon este 
prevăzut atit la intrare, cit şi la 
ieșire cu transformatoare adap- 
toare de linie, iar abonaţii folo- 
sesc difuzoarele împreună cu 
transformatoarele lor de adap- 
tare, ceea ce favorizează efectu- 
fs unor legături la distanțe 
mari. 


CONSTRUCŢIE ȘI REGLARE 


Transformatorul 
TR.1 se va contecţi pe un pa- 
chet de tole asemănător cu cele 
de la amplificatoarele radiore- 
ceptoarelor Milcov sau Albatros. 
Înfăşurarea | va avea 350 + 350 
de spire CuEm 2 0,25 mm, iar 
înfășurarea a l|l-a va avea 1000 
de spire CuEm 2 0,15 mm. 

După confecţionarea bobinelor 
şi introducerea tolelor, acest 
transformator se va lăcui pentru 
a se rigidiza cît mai bine tolele și 
carcasa; se va ecrana într-o cu- 
tiuţă din tablă de fier ce se va 
lega impreună cu mantaua de 
stringere a transformatorului la 
masa amplificatorului. 

Poziționarea acestui transfor- 
mator față de celelalte transfor- 
matoare din instalaţie se va face 
experimental — recomandin- 
du-se să fie cit mai departe de 
ele sau de difuzorul postului 


pecer. 
ire TR.2 


de intrare 


Transformatorul de i 
se va bobina pe un miez asemă- 


E E NR 2050 E ea 


(URMARE DIN PAG. 45) 


Se trasează un cerc cu diametrul 
2 1 (lig. 2) egal cu diametrul ex- 
terior al filetului inelului de fixare 
A al lentilei. Se decupează cercul 
cu burghiu” şi se pileşte. Se 
montează placa 2 în tama 1. 
în_ decupajul plăcii se mon- 
tează lupa ceasornicarului con- 
form fi ii. 1, introducindu-se în 
prealabil între lentila 5 şi carcasa 
3 (fig. 2) un inel compensator 
din sirmă avind diametrul exte- 
rior egal cu al lentilei, iar grosi- 
mea va ține cont de grosimea 
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nător cu TR.1 şi va avea, pe întă- 
şurarea 1—2; 80 de spire CuEm 
2 0,35 mm, iar pe înfășurarea 2 
— 3600 de spire CuEm 2 0,03 
mm. Transformatorul de alimen- 
tare TR.3 va fi unul de sonerie 
cu secundarul rebobinat pentru 
a da o tensiune de 10—11 Vca. 
pentru ca apoi, redresat, filtrat şi 
stabilizat, să obţinem 12 V cc. 
Acesta trebuie amplasat cit mai 
departe de transformatorul şi di- 
fuzorul postului dispecer și mai 
ales cit mai departe de trans- 
tormatorul de intrare TR.1. Reco- 
mandabil ar fi ca transformatorul 
de alimentare să fie şi el ecranat 
şi pus la masă. 

Releele notate în schemă cu 
Rel.1 şi Rel.2 vor fi de-tip REED 
miniatură cu tensi de an- 
Clanșare de 6—9 v, curentul 
de acţionare mai mic de 10 mA. 
Nu se recomandă utilizarea rele- 
elor electromagnetice clasice de- 
oarece acestea au un curent de 
acţionare mult mai mare decit ar 
permite diodele LED să le stră- 
bată. 

În cazul în care distanţa dintre 
staţia dispecer şi un abonat este 
mai mică de 150 m, se va monta 
în serie cu diodele LED (punctul 
x în schemă) rezistenţa de limi- 
tare a curentului de 50—100 N. 
Dacă pe linia unui abonat apare 
emisiunea unui post de radio lo- 
cal, se va monta în paralel pe 
dioda LED corespunzătoare abo- 
natului cu pricina un condensa- 
tor de 4,7—10 nF. 

Cind unul din abonaţi doreşte 
să facă apel la staţia dispecer, 


plăcii 2. din care se scade spaţiul 

de montaj dintre inelul 4 şi 
carcasa 3 a lupei. Inelul compen- 
sator are rolul de a fixa lentila în 
carcasă şi tot ansamblul lupei pe 
placa 2. 

Dacă persoana nu te ține 
ochiul sting închis în timpul utili- 
zării lupei, se obturează rama 
stingă cu o placă vopsită în ne- 
gru mat pe faţa dinspre ochi. În 
cazul cînd nu se dispune de o 
lupă cu inel filetat (lentila fiind 
fixată cu inel lipit) sau cînd do- 
rim să utilizăm lupe cu grade di- 
ferite de mărire. decupajul circu- 
lar din placa 2 va avea diametrul 


apasă pe butonul montat pe car- 
casa dituzorului (buton ce se fo- 
loseşte atit pentru apel, cit și 
pentru „vorbire—ascultare”). În 
felul acesta, bobina releului Rel.2 
este străbătută de un curent sufi- 
cient pentru a tace să se inchidă 
contactele normal deschise ale 
acestui releu K — Rel.2, care 
face ca amplificatorul să intre în 
oscilație prin rezistența de 10 kN 
şi condensatorul de 10 nF. În di- 
vizorul staţiei dispecer se va auzi 
un apel sonor, însoțit de aprin- 
derea LED-ului corespunzător 
abonatului care a făcut apelul. În 
acest caz, operatorul staţiei dis- 
pecer acţionează comutaiorul 
abonatului și efectuează convor- 
birea prin manevrarea comutato- 
rului „vorbire-ascultare” K—01. 

Dacă operatorul staţiei dispe- 
cer doreşte să ia legătura cu 
unul din abonaţi, manevrează 
comutatorul abonatului respectiv 
în poziţia cuplat (în cazul nostru 
abonatul 4), iar din comutatorul 
K—01 face apelul. După termina- 
rea convorbirii, toate comutatoa- 
rele abonaților de la staţia dispe- 
cer vor fi puse în poziţia „aştep- 
tare“. Diodele LED montate se 
vor aprinde de fiecare dată cind 
abonalul face apel sau „emite”. 
Dacă aceste diode nu se aprind, 
staţia dispecer nu este alimen- 
tată sau linia de legătură între 
staţie şi abonat este întreruptă, 
Difuzoarele folosite la abonaţi 
vor fi de radioficare de tip i — 
20039, care vor avea montate pe 
carcasă cite un buton de sone- 
rie; potenţiometrul acestora se 
va destii 


dispecer se va folosi 
tot un difuzor de radioticare iîm- 
preună cu transformatorul său 


între staţie 
partea! 


pentru 
abonat, 


legătură 
cablu coaxial, 


a. 


egal cu diametrul exterior 
al carcasei lupei 02 (fig. 2), iar 
lupele se vor fixa temporar în 
placă printr-o uşoară apăsat 
axială. în faţă. 

Menţionez că pentru scoj 
obişnuite o lupă care măre 
mult şi cu principalele ali 
corectate se poate obţine 
recuperarea dubletului viz 
de la aparatul foto Liubitel 
abandonat. 

Atenţie! La montaj lentila se 
plasa întotdeauna cu faţa pl 
sau concavă spre ochi. Altfel 
apărea defecte de ortoscopie 
claritate. 
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centrală a acestuia se va folosi 
pentru convorbire, iar tresa me- 
talică pentru semnalizare se va 
lega la masă în partea de la sta- 
We printr-un condensator de 
10—100 nF. 

Potenţiometrul de la intrare de 
5 kN se va regia astfel incit sem- 


nalul de la intrare să fie în fază 
sau antifază cu semnalul de la 
ieşire. Din potenţiometrul de 4,7 
kA se reglează sensibilitatea 
preampliticatorului, iar din po- 
tenţiometrul de 10 kN volumul 
total al ampliticatorului. 

Dacă potenţiometrele de la in- 


trare (cel de 5kN şi 4,7 kN) vor fi 
reglate corespunzător, în difuzo- 
rui staţiei dispecer nu trebuie şă 
se audă brum de reţea sau în cel 
mai rău caz se va auzi un fișşiit 
(zgomot de fond), care va dispă- 
rea complet cind unul din abo- 
naţi vorbeşte. 
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FILTRE 


DE NETEZIRE 


Micşorarea pulsaţiilor tensiu- 
nii redresate se realizează cu 
ajutorul filtrului de netezire. 

Filtrele folosite la redresoa- 
rele terminate cu capacitate au 
una sau două celule compuse 
din inductanţă (bobină şoc) şi 
capacitate (condensator) sau 
dintr-o rezistența şi o capaci- 
tate. Alegerea acestor celule şi 
combinarea lor sint în funcţie de 
valoarea curentului redresat ce 
trece prin filtru 


Calculul filtrului se electu- 


ează pe baza valorilor date ale 
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Fig. 2: a) Mitru cu o celulă; b) filtru cu două celule. 
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CRISTIAN APOSTOL 


tensiunii redresate a curentului, 
ale factorului de pulsaţie și ale 


capacităţii condensatorului mon- 
tat la intrarea filtrului. 
Se determină mai intii factorul 


de pulsație admis la ieşirea fi- 
trului (in funcţie de natura sarci- 
Nii) şi. cu ajutorul formulelor 
simplificate, se calculeaza valo- 
rile necesare elementelor com- 
ponente ale filtrului, precum și 
tensiunea la ieşirea pulsației 

În tabelul 2 se vor indica mari- 
mile, simbolurile, precum și 
unităţile de masură ale manmi- 


P 


lor ce intervin. Aceste mărimi 
vor fi necesare pentru caracteri- 
zarea unor filtre particulare di 
netezire. 


FILTRU COMPUS DIN 
ÎNDUCTANȚĂ ȘI 
CAPACITATE 


Se utilizează, de obicei, cinc 
curenţii redresaţi au o valoare 
mai mare de 20 mA. În cazul va- 
lorilor LC sub 200, filtrul se face 
Cu 0 singură celula. |.a valori LC 
peste 200 se adaugă o a doua 
celula, Capacitatea condensa: 
torului C se ia, de obicei, egală 
cu capacitatea condensatorulu 


Ce 


FORMULE DE CALCUL 


Pentru montajele de redre- 
sare a unei singure alternanțe, 
cind filtrul conţine o singură ce: 


Mula, LC = 10 pa, în cazul cind 


conține doua celule, LC -LC = 
3.2 Pe 


Ip 
Pentru montajeld de rocă 


sare a ambelor alternanțe in 
zul unei singure celule de filt 


2.5 pe 
AGA a 


„iar în cazul a 


celule de filtrare LC LC 
0.8 po 


Ip 

Pentru toate  montajele 

poate considera cu bună 
ximaţie U = 0,86 Ug 


EXEMPLU DE CALCUL 


Se da un montaj de redi 
a ambelor alternanţe (pentru 
mentarea unui etaj tinal 
cator de audiofrecvența 
plu): Us = 300 V; le — 100 
Po — 10%; Co = 10 WF, co 
tabelului 1 se determina p = 


În cazul unui filtru cu o 
5-10 _ 


0.2 
Alegem un condensator 
pF. avind U. — 300 V. 


gură celulă, LC 


ă _125_ 
În acest caz L = 10 = 1 


Calculam după aceea U = 
Im — 240V. 
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FILTRU COMPUS DIN 
REZISTENȚĂ ŞI 
CAPACITATE 


S utilizeaza de obicei pentru 
curenţi redresaţi de cel mult 20 
mA La valori RC sub 100000 
acest filtru se executa. de cele 
mai multe ori. cu o singura ce- 
lulă. A doua celulă se adauga în 
cazul în care valorile RC depa- 
şesc 100 000. Valoarea conden- 
satorului C se ia egala cu a con- 
densatorului C., 


FORMULE DE CALCUL 


di cazul montajelor de redre- 
a unei singure alternanțe, 
lea, Mitru se compune. dintr-o 


celulă, avem RC - 2000 Pe, iar 


în cazul unui filtru cu doua ce- 
lule avem RC = Up 
Pentru montajele de redre- 
sare a ambelor alternanţe, în ca- 
zul filtrului cu o singură celulă 
1 
RC = 1500Pe. iar în cazul tjtru- 


lui cu două celule RC -RC - 


=> e. Pentru montajul cu o 
: i: IeR 
singură celulă U - U 
cal * 000%! 
= ALE Aa 
Pa == „iar pentru 


montajul cu două celule U - Up - 
IA(R+R) 
1.000 
EXEMPLU DE CALCUL 
Se dă un montaj de redresare 


și Pa = Pa 


ceptor cu etaj de detecție și etaj 
audiofrecvenţă. 
Ec, 200 V le lo = 10 MA; po = 


Detefminam din tabelul 1 p 


în 


RE =-— 


cazul filtrului cu o singura 


10 
= 600 000 


0.05 
„Deoarece valoarea RC obți- 
„este 


ai mare decit 
000, se utilizează un filtru cu 
ă celule. În acest caz: 


1.000 - 10 10 
100 | 45 000 


legem condensatoarele C şi 


= lasă 
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Fig. 3: Secţiune prin bobina de şoc. 


TABELUL 1 


FELUL SARCINII 


Primele etaje ale ampliticatoarelor de microfon 
Etaje de detecție 

Etaje AFI 

Etaje schimbătoare de frecvență 

Etaje finale simple de audiotrecvenţă 
Etaj final de audiotrecvenţă contratimp 
Stabilizatoare de tensiune 


VALORILE ADMISE ALE PULSAȚIEI 


FACTOR DE 
NETEZIRE p ( 


TABELUL 2 


SIMBOL 


Tensiunea redresată la intrarea fil 
Tensiunea continuă la ieșirea filtrului 
Curentul redresat 
Factorul de pulsaţie la intrarea filtrului % 
Factorul de pulsaţie |. irea filtrului % 
Capacitatea condensatorului la intrarea 
filtrului F 
Capacitatea condensatoarelor filtrului uF 
inductanţa bobinelor de şoc ale filtrului H 
Rezistenţele din celulele de filtru a 
Puterea disipată în rezistenţele filtrului W 
TABELUL 3 
i UNITATE DE 
cz SIMBOL | “ MASURĂ 
Secţiunea miezului bobinei de şoc Os Cine 
Inductanţa bobinei de şoc L H 
Curentul redresat lo mA 
Lungimea totala a întretierului miezului ] mm 
Numarul de spire al intașurarii w — 
Diametrul sirmei de bobinaj d mm 
Secţiurea intașurarii a, cm? 
Rezistenţa sirmei de bobinaj Ru n 
Lungimea spirei medii a intașurării [ia cm 
Căderea de tensiune pe infăşurarea 
bobinei şoc U v 
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C_ de cite 204F cu U. -U. — 
300 V. in acest caz: 


45 000 
R=R = — = A 
z0 2200 n 
10(2 200 + 2 200) 
e cena aa = 
= 206 V 
-2 
Pa Pa ad 0,22 w 


BOBINELE DE ȘOC ALE 
FILTRELOR DE N! IRE A 
PULSAȚIILOR 


În filtrul de netezire a pulsaţii- 
lor bobina de şoc are rolul de a 
micşora pulsaţiiie curentului re- 
dresat. Aceasta se compune 
dintr-un miez de tole de trans- 
formator şi o infaşurare de 
sirma de cupru izolata (de obicei 
sirmă emailata). Pentru obţine- 
rea unor inductanţe mari, miezul 
bobinei de șoc se face de obicei 
cu intretier (cu garnitura de hir- 


trefierul va trebui sa 
fie mai mare.) Calculul bobinei 
de şoc se etectueaza in funcţie 
de valorile date ale inductanţei, 
curentul redresat şi intrefierul 
miezului. În acest calcul se de- 
termină secțiunea miezului, nu- 
mărul de spire, diametrul 
de bobinaj, rezistența  infaşu- 
ri secţiunea intaşurarii, pre- 
ci şi câderea de tensiune pe 
întaşurare. 

Q,=bh 

1 3.14 (atb) 


FORMULE DE CALCUL 


x 400 000 1 
Os  zoo000i: W (Eau 
d = 0.025 |1ș 

waz 0.0002 wlw 
O ei Ra = 
Rule 
Va 1 000 
EXEMPLU DE CALCUL 
Se dau L - 125H;1, — 100 
mA. | = 1mm, 
Determinam 
12.5 - 1002 
e ei 000 aa? E 8 ct 
400 000 - 1 
w 100 4 000 spire. 
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TABELUL 4 TOLE DE TIPE 


TIPUL 
TOLEI | a (cm) b (cm) 
1 


DIMENSIUNILE 
P (em) 


LIMITELE 


e 
ir] 


0,65 7— 2,34 
12 4,32— 864 
0.6 1,56— 3.12 
0.8 1.76 2,53— 5,06 
1,6 7,68 11,1 — 222 
0.7 1,47 2.88— 5,76 
0.9 2.25 4,41— 8.82 
1,35 3,65 8.21— 16.4 
0.8 1,92 4,91— 9.82 
1 2.8 7.17— 14,3 
0.9 2,43 7,87— 15,7 
1.2 4.02 14,5 — 29 
17 7,82 28.2 — 56,4 
1 3 12  — 24 
17 

E-20 1.8 

E-20 1.8 

E-21 1.9 

E-22 14 

E-24 1,2 

E-25 25 

E-25 3.15 

E-26 1.3 

E-26 17 

E-28 14 

E-28 2.35 

E-30 15 

E-30 19 

E-30 27 

E-32 1.6 

E-32 3.6 

E-35 22 ? 

E-40 2 

E-40 26 

E-40 3 


d 0.025 | 100 = 0.25 mm: 
4 000 » 0,252 
D= = 2, 
100 2.5 cm: 


În cazul cind lungimea medie 
a spirei este. de exemplu, 


1 = 140 mm, avem: 


Q, > 448V 


Cu ajutorul valorilor Qs si Q 
alegem tipul tolelor miezului d 
tabelul 4. Ţinind seama de vol 
mul ocupat se pereții carcasei 

. ş de garniturile izolatoare, ale 
R, GOUDE 4 009 Sid) e fereastra miezului ceva 
0.25 mare decit secţiunea intaşurării. 
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INSTRUMENT PENTRU 


Depistarea tubulaturilor de 
plastic încastrate in zid consti- 
tuie o problemă dificilă pentru 
instalatorii sanitari şi pentru 
amatorii nespecialişti. Cu un mi- 
numum de elort şi de preţ, se 
poate construi un instrument in- 
dispensabii acestui scop. Este 
vorba de un simplu oscilator. 
acordat în gama undelor medii. 
oscilator care foloseşte ca ele- 
ment radiant chiar apa aflată în 
tubulatură. Frecvența de lucru a 
oscilatorului se slabileşte din 
condensatorul variabil de 150 pF. 

leșirea acestui oscilator se 
leagă cu ajutorul unui fir de 
20—30 cm la robinetul de apă a 
cărui tubulatura trebuie depistata 
şi, cu ajutorul unui radioreceptor 
în gama de 
unde medii, se incepe câutarea 
semnalului oscilatorului de-a 
hu ul zidului, în dreptul tubula- 
'mnalul oscilatorului re- 
icre Clar. 


INSTALATORI 


LAZĂR HONORIU 


IEȘIRE 


oapF E 


GENERATOR DE SEMNAL | 
„DINTE DE FERASTRAU“ 


Generatorul pe care vi-l pre- 
zentăm este deosebit de stabil. 
putind fi utilizat ca bază de timp 
pentru un osciloscop. Elementul 
de bază il constituie oscilatorul 
realizat cu transtormatorul T3 de 
tip unijoncţiune, fiind urmat de 
un etaj generator de curent con- 
stant format din tranzistorul FET 
T2, a cărui sarcină este constitu- 
ită de unul din condensatoarele 
C3. CA, C5, C6. Semnalul astiei 
produs este injectat in poarta 
garzaioritul FE 1[ Ru care lu- 
crează ca et . separind 
generatorul a ur si "garantind 
astfel stabilitatea şi liniaritatea 
semnalului la iesire: Frecvența se 
poate regia cu ajutorul comuta 
torului K, iar amplitudinea cu 
ajutorul potenţiometrului P 
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SURSĂ 5vV 


GHERASIM FRĂŢILĂ 


Această schemă de sursă de 
alimentare stabilizată de 5 V este 
electroniştilor amatori care 
realizează frecvent montaje cu 
circuite integrate din seria TTL. 

Componenta de bază a sursei 
este circuitul IC AOraA HAT723 care 


siune pozitivă [area cu tran- 


Av 


zistorul npn de tip 2N3055. 
Alimentarea stabilizatorului se 
face cu 14 V, tensiune oblinuta 
dupa redresarea şi liltrarea unei 
tensiuni alternative de 10 V. Ten- 
siunea stabilizată de 5 V de la 
ieşire este data de valorile rezis- 
toarelor divizorului de tensiune 
realizat cu R,. > şi se calculează 


cu formula 


2 
Ves = Vie (7.15 V) XE AR 


Curentul maxim pe care il de 
bitează sursa este de 3,5 A; tran 
zistorul 2N3055 se va tixa obliga 
pe un radiator cu o supra 
1. de răcire sulicient de mare 

Grupul Ru—C,, conectat în pa 
ralel pe ieşire, realizează o pro 
tecție a montajelor alimentate 
impotriva eventualelor virfuri di 
tensiune ce pot apărea la conec 
tarea sau deconectarea tensiuni 
de 10 V alternatw. 


100 kHz 


Pentru calibrarea radiorecep- 


toarelor. radioamatorii pot con- 
strui marker foarte bogat în 
armonici cu un minimum de 
efort, bineînțeles dacă dispun de 
un cristal de cuarț pe frecvența 
de 100 kHz. Primul etaj este un 
oscilator controla! cu cristalul de 


cuarț. fiind urmat de un eta 
amplificator de radiotrecvenţi 
constituit din tranzistorul T2. De 
remarca! este faptul că se folo 
sesc tranzistoare de structură di 
ferită, unul fiind de tip pnp ci 
germaniu, celălalt de tip npn ci 
siliciu. 


[a] 


c2 
29pF 7| 3-35 pF 
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Pâstrarea în ordine şi proteja- 
rea pieselor electronice sau a 
„mărunţişurilor” necesare con- 
strucţiilor şi depanărilor electro- 
nice necesită un dulap cu sertare 
GHEORGHE BĂLUȚĂ numeroase şi nu prea volumi- 
noase. 

În lipsa unei asemenea piese 
de mobilier, special contecţio- 
nată, sugerâm utilizarea „cutiilor 
pentru casete video” recent pro- 
duse de I.P.L.—Constanţa și co- 
mercializate prin magazinele de 
mobilă. Fiecare cutie are două 
sau trei sertare (funcţie de tip), 
mai multe asemenea cutii putind 
fi suprapuse. În imagine patru 
asemenea cutii constituie un 
„dulap“ cu 12 sertare. 

La rindul lor, sertarele pot fi 
compartimentate după dorința 
prin contecţionarea unor pereţi 
despărțitori din carton sau placaj 
subțire. 

Pentru a păstra piesele mici, în 
fiecare sertar incap circa 40 de 
cutii goale (de carton) pentru ţi- 

ări, cutii ce pot fi solidarizate 

tre ele prin lipire cu aracet sau 
bandă adezivă. 


MEMDRATOR 


pa CDB 453 E PORȚI FXPANDABILE « ŞI-SAU-NU» 
(0 = CU 4»2 INTRĂRI FXYPANDABLE 


A CD B 4 5 3 EM 4-WIDE AND-OR-INVERT GATES 


Ad 


NORA Vec 8 
CIRCUITE INTEGRATE TIL- LPS CIRCUITE INTEGRATE HLL 
74 LS 00; 54 LS 00 FZH 101; FZH 105 


74 |4$ 02; S4 LS 02 
74 LS 03; 54 LS 03 
74 LS 08; 54 Ls 08 
74 LS 09; 54 Ls 09 
74 LS 11; S4 LS 11 
74 LS 20; S4 LS 20 
74 LS 21; 54 LS 21 
74 LS 30; S4 LS 30 


FZH 111; FZH î1$ 
FZH 121; FZH 125 
FZH 131; FZH 135 
FZH 141; FZH 145 
FZH 171; FEZH 175 


ALMANAH „TEHNIUM” 1990 52 


TELIER 


Receptorul este de tip super- 
reacție şi poate acoperi gama 
100—170 MHz, deci cu el se pot 
asculta emisiunile radio şi cele 
de radioamatori Primul etaj 
(BF200. BF214 etc.) este detec- 
torul cu reacţie, după care sint 
montate trei etaje amplificatoare 
de audiotrecvență capabile să 
furnizeze semnal Sulicient pentru 
audiţia în cască. 


"oa 


din potenţiometrul de 5 
k1 montat în baza primului etaj 
audio. 

Etajele_ amplificatoare AF sint 
de tipul BC107. Trebuie văzut câ 
unele tranzistoare au factor de 
amplificare mic și atunci rezisto- 
rul din colector se schimbă pen- 
tru ca pe baze tensiunea să fie 
de 0.8 vV. 


Curentul prin fiecare tranzistor 
este de aproximativ 0,3 mA. 

Bobina L se confecţionează 
din CuAg cu diametrul de 1.2 — 
1,5 mm şi conţine 3 spire cu dia- 
metrul de 12 mm. lungimea bobi- 
nei fiind de 10 mm. Priza pentru 
antenă şi reacţie este la jumata- 
tea bobinei. Antena este un fir 
lung de 90—100 cm. Funcţiona- 
rea primului etaj se stabileşte din 
potenţiometrul de 100 kf). 

Acordul pe frecvenţă se face 
din condensatorul variabil 0—15 


De remarcat tensiunea unică 
de alimentare (1.5 V). dar dacă 
rezultatele sint modeste tensii 
nea poate fi mărită pină la 3 V. 
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ION MiIHA: 


Principial montajul furnizează 
o serie de impulsuri cu amplitu- 
dinea de citeva mii de volți. dar 
de intensitate foarte mică, nepre- 
zentind pericol. 

Aceste impulsuri sint aplicate 
unui fir izolat față de masă, fir 
care atunci cînd este atins de un 
animal îi produce acestuia înțe- 
pături neplăcute ce îl determină 
să se îndepărteze de firul respec- 
tiv. 

Fizic, montajul conţine un mul- 
tivibrator care produce impulsuri 
cu frecvenţa de aproximativ 100 
Hz. După multivibrator urmează 
doua etaje de amplificare, în co- 
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lectorul ultimului etaj fiind plasat 
un transformator de la etajul fi- 
nal de linii din televizor. 

Un capăt al ieşirii de înaltă 
tensiune se cuplează la o bornă 
în pămint şi celalalt capăt la firul 
ce constituie „paznicul”, 
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Montajul poate fi construit şi 
cu tranzistoare cu siliciu, mon- 
tindu-se în locul lui AC180 
BC177, iar în locul lui AD152 un 
BD136, după cum se poate trece 
întreaga configuraţie pe tranzis- 
toare npn. 
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UTILIZAREA 
CASETELOR 


Dezvoltarea şi oiwversiticarea 
producţiei de casete constituie o 
dată importantă in istoria înre- 
gistrărilor magnetice. De aceea, 
de multe ori este indispensabila 
cunoaşterea diferitelor caracte- 
ristici ale casetelor şi minicasete- 
lor, de a cunoaşte tolosirea lor in 
cele mai bune condiţii, de a le 
remedia defecţiunile şi, în sfirşit, 
de a alege pe cele mai potrivite 
pentru o utilizare sau alta. 

Principiul casetei este deosebit 
de simplu şi aceasta i-a conferit 
succesul şi avantajele. Minicase- 
tele cu 4 sau 8 piste derulează 
pe o singură bobina o banda 
fără sfirşit. ele neputind oferi as- 
cultătorului o derulare rapidă 
într-un sens sau altul, ceea ce 
reprezintă un important handi- 
cap. 

spre deosebire de mi- 
nicasetă sau cartuş ([ig. 2), con- 
stituie un sistem cu două bobine 
(fig. 1). O fantă pe marginea car- 
casei permite contactul cu cape- 
tele de redare și inregistrare. 
Avantajul benzii fără stirşit 
constă într-o viteză mai mare de 
defilare a benzii, ceea ce permite 
în principiu o reproducere mai 
bună a sunetelor înalte, Caseto- 
fonul obişnuit are astăzi o curbă 
de răspuns satisfăcătoare sub 50 
Hz şi peste 12 000 Hz. Avantajele 
casetei sint numeroase: banda se 
poate derula rapid în ambele 
sensuri. Casetele sint prevăzule 
ali! pentru înregistrare, cit şi 
pentru redare. tru "înregis- 
tare şi redare în stereofonie se 
lolosesc cele două piste de pe 
aceeași parte a benzii, iar lungi- 
mile sint Cel pentru du- 

120 de minute. 
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CĂLIN STĂNCULESCU 


fond accentuat de ordinul a 3 


nia. În prezent. repertoriul case- 
telor preinregistrate este mai am- 
plu şi ivers, iar casetofoa- 
nele existente in comerţ pot oferi 
ascultătorilor audiții de bună 
litate. Posibilităţile de  înregi 
trare pe casetolon sint similare 
cu cele oferite de magnetofoane, 
totuşi pentru obținerea efectelor 
speciale, pentru efectuarea tru- 
cajelor, a efectelor de reverbera- 
ție artificiala etc., folosirea mag- 
netofonului este preterabilă. 
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Compact utilizează banda mag- 
neticâ cu o lăţime de 3.81 mm 
0.05 mm. Grosimea benzii este 
de 25, 18, 12 sau 9 microni. după 
durata de audiție dorită, cu o vi- 
teză de 4,75 cm/s. Funcționarea 
benzii este următoarea: banda 
este rulată cu fața magnelică 
spre exterior, de la stinga la 
dreapta Ea trece succesiv 
printr-o rolă de ghidaj şi apoi 
prin faţa capetelor de inregis- 
trare şi redare. La apasarea pe 
butonul START, rolele presoare 
acţionează asupra benzii care 
trece mai întii prin taţa capului 
de ștergere. care funcționează în 
poziţia înregistrare, ea trece apoi 
prin fața capului de redare-impri- 
mare. Pentru a permite un con- 
tact corect al benzii cu capetele, 
un tampon de pislă este aplicat 
pe faţa interioară a benzii cu aju- 
torul unei lame cu arc. Un blin- 
daj magnetic protejează capetele 
casetofonului impotriva cimpuri- 
lor magnetice nedorite, produse 
de aparat. Banda trece apoi intre 
o altă rolă presoare şi cabestan, 
asigurind antrenarea cu o viteză 
constanta. 

La introducerea casetei _rola 
presoare nu este poziționată de- 


cit după acţionarea butonului 
START. banda derulindu-se pe 
rola toare. Alte două role 
de ghidaj menţin banda în locul 
exact de redare sau imprimare. 


fereastra . NUCLEU DE PLASTIC 


Deschidere pentru 
capul magnetic 


/ 
Patină pre- 


soare 


Deschidere pentru 
cabestan ] 


Dispunerea unei casele 
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Pentru înregistrările monotonice 
distanța între pistele late de 1.5 
mm este de 0,8 mm. 

Se poate observa în figura 3 
modelul părţii mecanice pentru 
antrenarea casetelor în poziţia 
citire-inregistrare; forța de antre- 
nare este transmisă de la motor 
la volant şi la arborele cabesta- 
nului printr-o curea care acţio- 
nează, de asemenea, şi suportul 
receptor de bandă. Banda trece 
prin fața capului de lectură-înre- 
gistrare în condiţii obișnuite sub 
acţiunea cabestanului şi a rolei 
presoare. Platoul bobinei recep- 
toare rulează banda la ieşirea de 
pe cabestan. Aici un ambreiaj 
permite rularea normală fără mo- 
dificarea vitezei unitorme de an- 
trenare. Rolele presoare menţin 
banda pe capul magnetic. Cind 
mecanismul casetei este in pozi- 
ție de rebobinare. cum se ob- 
servă în figura 3b, lamela depăr- 
tează cureaua de antrenare de 
axul platoului bobinei receptoare 
şi o aplică la bobina debitoare. 

Volantul şi cabestanul se 
tesc încă, dar rola presoare este 
îndepărtată de cabestan, astfel 
că banda se poate deplasa liber 
de la dreapta la stinga. Rotiţa de 
rebobinaj se învirteşte în direcţia 
indicată în figura 3b și banda se 
rulează pe rola debitoare a case- 
tei. 
O antrenare rapidă inainte 
poate fi prevăzută evitindu-se 
ciupirea rolei presoare şi a arbo- 
relui cabestanului, deschizind 
frina şi mărind presiunea am- 
breiajului pe receptor. Cabesta- 
nul din dreapta produce atunci 
forța de antrenare şi rulează ra- 
pid banda. 


Platan 
debitor 
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bandă 


Patine presoare 


Deschidere cabes- 
tan şi capete 


Dispozitivul unei minicasete cu 8 piste 


Ax receptor 


Patină pre- 
soare depâr- 
Patină presoare de- tata de ca- 
pârtată de cabes- bestan 
tan. 
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ÎNTREŢINEREA 
DISCURILOR 


Cele mai bune înregistrări pe 
discuri Hi | se uzează inevita- 
bil pe măsura folosirii lor, chiar 
cu cele mai sofisticate doze. 
Uzura dozei determină deteriora- 
rea pereților șanțului, provocind 
distorsiuni sunetelor grave. Du- 
rata de viaţă a dozei depinde de 

reutatea ei, precum şi de alţi 
actori mecanici. Pentru o greu- 
tate de 3—6 g a dozei. ea poate 
fi evaluată la 50 de ore de audiție 
continuă pentru un model cu sa- 
fir, la 500 de ore pentru un mo- 
del cu diamant, dar în practică 
se admit durate duble 

Uzura şanţurilor discurilor se 
micşorează direct proporţional 
cu forța de apăsare a dozei. Ea 
ar dispărea teoretic aproape 
complet cu o greutate de ordinul 
unui gram; dar de asemenea 
există o limită a acestei greutăţi 
în funcţie de apăsarea verticală 
necesară, în special la inregistră- 
rile stereofonice. Dacă această 
forță este prea slabă. acul osci- 


1 Întreținerea preventiv: 
Rulou de catifea şi peri 
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lează fără o direcţie precisă, ris- 
cind să sară de pe un şanţ pe al- 
tul şi discul este rapid deteriorat. 

Problemele legate de bolile 
discurilor se pot Clasa în trei ca- 
tegorii: precauţii şi procedee ce 
permit evitarea deformărilor dis- 
curilor, procedee de întreţinere 
şi curâțare pentru evitarea tor- 
mării depozitelor reziduale de 
prat ce se opun contactului între 
virtul acului şi șanțul discului și 
procedeele adoptate pentru ince- 
tinirea uzurii inevitabile a şanţu- 
rilor. 


Pentru o bună întreținere dis- 
cul trebuie manipulat cu deose- 
bită atenţie. Orice contact direct 
cu suprafaţa discului este nere- 
comandabil. Masa plastică din 
care e contecţionat discul nu 
este la adăpost de zgirieturi şi 
şocuri mecanice. Suprafaţa elec- 
trizată a discului atrage particu- 
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lele de praf din aer care for- 
mează depozite microscopice pe 
şanţuri ce atacă atit acul, cit şi 
şanţul în care se adună. Fiecare 
disc trebuie depozitat în plicul 
sâu de hirtie, iar pick-up-ul tre- 
buie acoperit continuu (deci şi în 
momentul funcţionării). 

Platanul pick-up-ului trebuie 
curățat cu o pensulă fină, cu o 
perie sau cu un mic aspirator 
portabil. De asemenea, acul tre- 
buie curățat cu o pensulă fină 
sau cu o perie specială confec- 
ționată din pâr de câmilă. Tre- 
buie să recunoaştem că în cele 
mai curate și mai bine întreținute 
încăperi există cantităţi de praf 
extrem de fine. Mai mult de 5 mg 
de prat se pot aşterne pe un disc 
neacoperit într-o oră, chiar într-o 
încăpere închisă. 

Depozitarea acestui praf mi- 
croscopic este şi mai rapidă în 
cazul în care discul este incârcat 
static în urma manipulării sale. 
Particulele de gudron şi de nico- 
tină de la fumul de țigară aderă 
şi mai puternic pe suprafața dis- 
curilor neprotejate. O mare parte 
din zgomotul de fond provine de 
la aceste particule. firele periilor. | 


discurilor. prezența umidită| 

aerului, particulele de prat ce ră- 
min în partea inferioară a şanţu- 
rilor discurilor se transformă 


Ştergerea platanului şi a dozei. 


LLi 


2. Spălarea discului 


într-un amestec caustic şi abra- 
ziv foarte dăunător, reducind 
spectaculos durata vieţii discului. 

Urma unui deget pe disc 
aduce materii grase, reziduuri 
greu de eliminat. Trebuie evitat 
orice contact cu suprataţa discu- 
lui în mişcare. Grăsimile, lipidele 
sint insolubile în apă, sint foarte 
aderente şi favorizează depozi 
rea prafului şi a coloniilor mii 
biene. 

Nici o perie, oricît de perfec- 
ționată ar fi. plasată pe un braţ 
special, nu poate elimina efec- 
tele produse de urmele de gr: 
simi sau cele, uneori invizibile, 
ale contactului cu mina. În 
această privință numai aplicarea 
unui lichid cu efect fizic şi chi- 
mic eficace constituie o soluție 
recomandabila. 

O altă problemă deseori puţin 
cunoscută trebuie sa ne impună 
atenţi te vorba de alterarea 
microbiană provenită din spori, 


0- 
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ciuperci sau mucegai. Discurile 
confecţionate din mase plastice 
pot oferi o veritabilă hrană, ne- 
cesară existenței şi înmulțirii 
acestora. Adaptarea biologica a 
permis asimilarea polimerilor 
sintetici, ca şi a altor produse 
nutritive. Nailonul, pină acum re- 
fractar la ciuperci, cunoaşte de 
pe acum citeva duzini de ciu- 
perci care-l pot ataca. Colonii de 
mucegai pot ataca un disc pină 
1a distrugerea lui. Singurul reme- 
diu este o spălare eficace. 


Curăţarea discurilor devine o 
operaţie deseori necesară pentru 
întreținerea în bune condiţii a 


puţin recomandabile  fiiinde 
ştergerea discurilor măreşte în- 
cârcarea electrică, fenomenele 
de atragere electrostatică riscind 


3. Manipularea discului 


să aducă mai mult prat pe supra- 
faţa discului. Dacă utilizarea unei 
perii este un procedeu preventiv, 
el nu este totdeauna suficient, 
trebuind adoptat şi un procedeu 
curativ. Discurile pot fi spălate 
într-o cuvă avind grijă ca la ma- 
nipulare să evităm zgirieturile şi 
frecarea insistență a lor. Se in- 
troduce ul în apă rece la 
care se adaugă o linguriţă de de- 
tergent care nu conţine săpun. 
apasă discul foarte uşor cu o 
Cirpă de muselină, sau burete în 
direcția şanţului. Atenţie: cer- 
neala titlurilor, a etichetelor riscă 
să se dizolve sub acţiuni pei 
Trebuie evitată udarea etichete 
Fiecare disc se pune sub un 
jet de apă rece, apoi se așază pe 
un suport vertical pentru 2 se 
usca. Nu se spală discul cu o 
Cirpa murdara. Nu se spala discu- 
rile cu alcool. benzina eter, 
acetonă sau tetraclorură de car- 
bon. Singurul rezultat este alte- 
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ÎNREGISTRAREA | 
MAGNETICĂ 


Înregistrarea magnetică repre- 
zintă cea mai economică şi mai 
comodă metodă de stocare a in- 
formaţiei sonore. utilizată în ul 
mul deceniu. Folosind aceasi 
metodă, se pot obţine indici cali- 
tativi ai înregistrării deosebit de 
ridicaţi. Datorită acestui fapt, 
magnetotonul — devenit un apa- 
rat foarte răspindit in diverse do- 
menii de activitate — permite 
stocarea, depozitarea şi redarea 
după nevoie a informaţiei so- 
more. Avantajele înregistrării 
magnetice a unui program sonor 
sînt următoarele: 

— buna calitate a în 
informaţiei sonore pri 
de frecvenţă. distorsiunile THD 
şi zgomotul de fond; 

— durata mare a unei înregis- 
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trări continue (cca 2—3 ore); 

— deservirea simplă a magne- 
totonului şi siguranța lui in ex- 
ploatare; 

— posibilitatea redări e- 
diate a informaţiei sonore acu- 
mulate, fără nici un proces teh- 
nologic suplimentar; 

— posibilitatea de a tăia şi a 
îmbina banda magnetică fară ca 
acest lucru să dăuneze înregis- 
trări 

— calitatea unei înregistrări se 
păstrează după un număr mare 
de redâr: ale informaţiei sonore 
stocate. 

Sistemul de înregistrare nu 
poate prelua o dinamică oricit de 
mare a programului sonor. acest 
lucru reprezentind o. dificultate 
esentială a înregistrării şi redării 


“se face intercalind 
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sunetului. Aproape totdeauna di- 
namica transmisă de un sistem 
electroacustic râmine sub valoa- 
rea dinamicii naturale. Limitarea 
dinamicii la sistemele de înregis- 
trare-redare a sunetelor se dato- 
rează diticultăţilor de ordin teh- 
nic. Nivelul maxim de la ieșirea 
sistemului electroacustic nu 
poate depăși o anumită limita, 
deoarece distorsiunile programu- 
lui sonor ar depâşi limita admisă. 
În același timp, nivelul minim 
este limitat de câtre tensiunea de 
zgomot a sistemului (tensiunea 
ce apare la ieşirea sistemului în 
lipsa semnalului de intrare) 
Aprecierea corectă a nivelului 
de zgomot se face ținind cont de 
caracteristicile fiziologice ale or- 
ganului auditiv, deoarece semna- 
iele de frecvenţa joasă şi nivel 
mic sint percepute mai slab decit 
cele cu frecvenţa înaltă, de ace- 
lași nivel. Datorită acestui fapi, 
măsurarea nivelului de zgomot 
în circuitul 
electroacustic un filtru a cărui 
caracteristică liniarizează modul 
de percepţie al organului auditiv 
uman. Schema electrică a unui 
filtru de acest tip este prezentat 
în figura 1. Raportul dintre ten- 


rarea iremediabilă a şanţurilor 
discului. De multe ori curăţarea 
cu aspiratorul montat invers este 
mai utila decit o spălare cu pro- 
duse chimice al cărei rezultat 
poate fi dubios. Curaţarea discu- 
rilor pare simplă şi la indemina 
oricui. De fapt, este vorba de un 
procedeu mult mai delicat decit 
pare la prima vedere Prima pro- 
blemă este aceea a reziduurilor 
care riscă să fie depuse în şan- 
țuri şi care pot proveni chiar din 
apa potabilă, aceasta conţinind 
săruri care pot distruge discul, 
Se poate folosi apa distilată, care 
!a rindul ei are inconvenientul de 
a nu acţiona asupra grâsimilor 
depuse pe disc. 


Un produs ideal pentru curâța- 
rea discului trebuie sa posede 
Caracteristici chimice şi micro- 
biologice compatibile cu inalta 
fidelitate. EI trebuie să dizolve 
grâsimile, să permită eliminarea 
particulelor de prat, sa suprime 
depozitele caustice din șanțuri şi 
să proiejeze discul impotriva de- 
gradării biologice. În acelaşi 
timp, lichidul nu trebuie sa lase 
urme sau să aibă proprietăţi de 
aderenţă plastica, conservind 
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complet integritatea discului. În 
acest scop produsul trebuie 
echilibrat cu agenţi protectori în 
proporții rezonabile. Această so- 
luție necesită de asemenea stu- 
diul pericolului emanat de pre- 
zenţe microbiene sesizabile 
într-o durată mai mare de timp. 
Retenţia prafului. abraziunea 
caustică şi contaminarea micro- 
biana sint direct proporţionale 
cu umiditatea la suprafaţa discu- 
lui. Singurul avantaj al umidității 
constă în echilibrul şi nu în eli- 
minarea încărcării cu electrici- 
tate statică. Asigurind distribui- 
rea uniformă a fluidului pe su- 
prataţa întreagă a discului. elimi- 
narea eficace a fluidului şi a rezi- 
duurilor de suprataţă ar constitui 
efectele unui produs teoretic 
perfect. incă nu există un ase- 
menea produs, dar compoziţia 
lui este studiată ir. laboratoare. 


Grija acordată discului trebuie 
să inceapa din momentul cum- 
părării lui. Discul, chiar impache- 
tat. pus pe bar:cheta maşinii sub 
influența razelor soarelui, se 
poate deforma. Chiar dacă nu 
este expus la soare (ceea ce tre- 
buie neapărat evitat), tempera- 


tura ambiantă ridicată poate pro- 
voca îmbătrinirea discului. Cel 
mai bine protejate sint discurile 
împachetate în casete de carton. 
Anumiți producători indoaie un 
colţ al plicului de hirtie în care 
este ambalat discul pentru intro- 
ducerea lui mai ușoară in al doi- 
lea plic. Metoda prezintă incon- 
verientul creării unei presiuni 
asupra discului, ce poate fi de- 
format. Degetele nu trebuie în 
nici un moment sa fie in contact 
cu șanțurile discului. Extremita- 
tea deschisă a plicului interior 
nu trebuie să corespundă cu cea 
a plicului cartonat. Trebuie evi- 
tată manevra de a sutia pratul de 
pe disc deoarece umiditatea res- 
risca, dimpotrivă, să-l fi- 
xeze. Un disc nu trebuie lasat 
mult timp pe o parte a platanului 
pick-up-ului. el trebuie fie întors 
pentru a fi ascuitat, fie reintro- 
dus în plicul său 

Discurile irebuie pastrate verti- 
cal la o temperatură intre 15 si 
30*C, cu o umiditate pina la 
50% O temperatură prea scăzută 
poate provoca spargerea discuri- 
lor, iar una prea ridicata pro- 
voacă delormarea lor O valoare 
prea scăzută a umidității poate 
determina acumulări mari de 
electricitate statică, 
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siunea de ieșire maximă nedis- 
torsionată a sistemului şi tensiu- 
nea de zgomot măsurată se nu- 
meşte dinamica tehnică a siste- 
mului. Experiența a arătat câ 
cele mai bune sisteme de înre- 
gistrare-redare prezintă o dina- 
mică tehnică de cca 60 dB. Înre- 
gistrarea magnetică a sunetului 
se bazează pe magnetiz va- 
riabilă a unui purtător de mate- 
rial feromagnetic (banda magni 
tică) ce se deplasează prin fa 
unui electromagnet (capul de în- 
registrare) in bobina căruia cir- 
culă curent de audiotrecvență 
proporţional cu programul infor- 
maţional sonor ce urmează a fi 
imprimat. Materialul feromagne- 
tic ce a devenit purtătorul intoi 
maţiei sonore capătă o magneti 
zare remanentă care este stocată 
pe banda magnetică. Pentru a 
reda informaţia sonoră înregi: 
trată, banda magnelică se depla- 


sează prin faţa altui electromag- 
net (capul de redare), în bobina 
căruia se induce o tensiune elec- 
tromotoare cu amplitudine varia- 
bilă, în funcţie de caracteristica 
magnetică remanentă a benzii 
înregistrate. Ulterior, semnalul 
electric alternativ este ampliticat 
şi redat de câtre difuzor, retâcin- 
du-se astfel programul intorma- 
țional sonor  iniţ Înregistrarea 
magnetică poate fi ştearsă după 
dorinţă, iar banda magnelică se 
oate utiliza ulterior la o nouă 
înregistrare. Ștergerea benzii 


uzuaa 


mesejdep eilauip 
ze 


Repartiția cimpului 
magnetic în întrefier 
lățimea intrehie- 


Fig. 2: Siergerea benzii magnetice lolosind un cimp magnetic continuu 


$ 
i 


Hepartiţia cimpului 
în intreher 
întretie- 


Fig. 3. Ştergerea benzii magnetice otosind un cimp magnetic alternativ 
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realiza în 
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un cimp magnetic continuu sau 
folosind un cimp magnetic alter- 
nativ. Ștergerea cu ajutorul cîm- 
puli magnetic continuu constă 

magnetizarea pină la saturație 
a fiecărei particule magnetice 
elementare, care face parte din 
componența stratului feromag- 
netic dispus pe banda magne- 
Lică. Fiecare particulă elementară 
care are inițial inducția remanenta 
Bm este magnetizată pina la sa- 
turația Bu, în timpul cit trece 
prin fața” întrefierului capului 
magnetic de ştergere. După pă- 
răsirea acestei zone, particula 
elementară râmine cu inducția 
remanentă constantă B,, oricare 
ar fi tost valoarea inițiala a lui 
B.... Deoarece o inducţie rema- 
nentă constantă determină un 
flux magnetic constant, la trece- 
rea prin faţa capului de redare 
nu se generează nici o tensiune 
electromotoare. 


Cimpul magnetic continuu Hs, 
necesar aducerii în stare de sa- 
turație a benzii magnetice, se 
poate realiza cu ajutorul unui cu- 
rent continuu care circulă prin 
capul de ştergere sau prin inter- 
mediul unui magnet permanent 
care serveşte drept cap de şter- 
gere. În ambele cazuri se alege o 
astfel de valoare a cimpului mag- 
netic incit valoarea sa maximă să 
magnetizeze banda magnetică 
pină la saturație. În figura 2 sint 
prezentate modul de efectuare a 
Ştergerii în curent continuu şi 
modul de repartiție a cimpului 
magnetic în zona întretierului. 
Ştergerea cu ajutorul cimpului 
magnetic alternativ se bazeaza 
pe fenomenul de magnetizare și 
demagnetizare succesivă a cor- 
purilor feromagnelice. Acest fe- 
nomen apare atunci cind corpul 
feromagnetic se situează într-un 
cimp magnetic alternati 
amplitudine creşte şi apoi des- 
creşte pină la zero. Fiecare ele- 
ment al benzii magnetice care 
intră în zona întretierului cu anu- 
mită stare magnetică este supus, 
în timpul trecerii, unui cimp 
magnetic alternativ. Amplitudi- 
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a 


x 
Fig. 4: Tipuri de magnetizare 
a. 


magneti; 


ransversală 


'agni 
b. magnetizarea laterala 


nea cimpului magnetic crește 
iniţial pină la maximum, iar ulte- 
rior descrește la zero datorită atit 
repartiției cimpului magnetic din 
întrefier tg 3), cit şi mișcării 
continue a benzii magnetice prin 
iața acestuia. În acest fel, fiecare 
particulă elementară feroasă pro- 
prie benzii magnetice este mag- 
netizată iniţial pină la saturație 
prin cicluri de histerezis crescă- 
toare. Ulterior, parcurgind cicluri 
de histerezis descrescătoare, 


capului 
de redare, nici o tensiune elec- 
tromotoare. În mod practic spere 
doar tensiunea de zgomot, dato- 
rată structurii benzii magnetice, 
de valoare foarte redusă. Pentru 
o demagnetizare eficientă este 
necesar ca descreşterea amplitu- 
dinii cimpului magnetic demag- 
netizant din întrefier să fie cit 
mai lentă, curba intășurătoare a 
punctelor ce marchează amplitu- 
dinile cimpului magnetic variabil 
avind forma unui clopot. În acest 
fel se impune ca variaţia amplitu- 
dinii unui maximum al cimpului 
magnetic variabil nu trebuie să 
depâșească 1% din amplitudinea 
unui punct maxim vecin. În fi- 
gura 3 este prezentat modul de 
vi a cimpului magnetic al- 
ternativ, care generează şterge- 
rea benzii magnetice. În cazul în 
care condiţia de amplitudine a 
maximelor cimpului magnetic al- 
ternativ de ştergere nu se păs- 
trează, ştergerea benzii magne- 
tice nu se face complet, iar 
aceasta rămine magnetizată, cu 
o oarecare inducţie remanentă. 
Condiţia lescreştere lină a 
amplitudinii cimpului magnetic 
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demagnetizant din întrefierul ca- 
pului magnetic de oriere este 
ușor de indeplinit dacă frecvenţa 
proprie a cîmpului este ridicată. 

Practic se 1oloseşte o frec- 
venţă situată în intervalul 
50--100 kHz. 


ÎNREGISTRAREA 


Magnetizarea benzii magnetice 
se poate face în 3 moduri, şi 
anume transversal, lateral şi lon- 
gitudinal. Magnetizarea laterală 
se obţine așezind piesele pol: 
ale capului de înregistrare de 
parte şi de cealaltă a marginilor 

zii magnetice 45). Mag- 
netizarea transversală apare 
atunci cind piesele polare ale ca- 
pului de inregistrare sint așezate 
una în prelungirea celeilalte, 
printre ele trecind banda magne- 
tică (fig. 4a). Cel mai simplu şi 
eficient mod de magnetizare al 
benzii magnetice este magneti- 
zarea longitudinală (fig. 5). Acest 
tip de magnetizare se poate rea- 
liza cu un cap de înregistrare to- 
roidal prevăzut cu întrefier, cu 
două piese polare sau cu o'sin- 
gură piesă polară. În toate cele 
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trei cazuri se observă şi apariţia 
unor cimpuri magnetice trans- 
versale, mai ales înspre marginile 
întretierului (fig. 5). (E Ul 
liniile magnetice de forţă ale flu- 
xului magnetic intră şi ies din în- 
trefier (muchiile acestu 
componenta transversală a 
pului magnetic este maximă, 
în mijlocul întrefierului apare o 
magnetizare longitudinală pură. 
Analizind în amânunţime feno- 
menele magnetice, referitoare la 
capul de înregistrare toroidal 
(lig. 6), se observă că liniile flu- 
xului magnetic încep să iasă în 
zona întrefierului chiar inainte de 
muchiile acestuia. Astfel, lungi- 
mea efectivă practică a circuitu- 
lui magnetic din întrefier este 
totdeauna mai mare decit lungi- 
mea fizică a întretierului. Acţiu- 
nea componentei transversale a 
cimpului magnetic destinat mag- 
netizării benzii magnetice este 
deosebit de dăunătoare înregis- 
datorită următoarelor 


— magnetizează transversal 
într-o direcţie nedorită particu- 
lele magnetice ale benzii magne- 
tice, micşorind energia (dagriai 
tică remanentă a înregistrării; 

— modifică repartiţia cimpului 
magnetic din întretier, care pen- 
tru realizarea unei bune înregis- 
trări trebuie să scadă rapid spre 
marginile. intrefierului. 

Datorită acestor considerente, 
componenta transversală a cim- 
pului magnetic destinat înregis- 
trării trebuie să fie cit mai re- 
dusă. S-a constatat că această 
componentă nedorită este cu atit 
mai mare cu cit întrefierul capu- 
lui de înregistrare este mai în- 
gust. Acest fapt constituie, toto- 
dată, o piedică serioasă la şter- 
gerea benzilor magnetice. înre- 
gistrate supramodulat, cu ajuto- 


Fig. 5: Magnelizarea longitudinală 


— cimp longitudinal 
=—=cimp transversal 
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„ banda magnetica 


-ap magneuc toroidal 


H longitudinal 
H transversal 


6 Cimp maaneuic din intretier 


rul capului obişnuit de ştergere 

Acest caz este întilnit frecvent 
în practica Atunci cind banda 
magnetică este magnetizata prea 
puternic. deci în cazul supramo- 
dulaţiei, apare pe lingă magneti- 
zarea transversala şi o magneti- 
zare longitudinala deosebi! de 
puternică față de cazul normal 
În momentul în care se reali- 
zeaza ştergerea benzii magne- 
uce. deoarece capul de ştergere 
are un întrefier mult mai mare 
decit capul de inregistrare. acţiu- 
nea de ştergere (de magnetizare) 
se manifesta numai asupra com- 
ponentei longitudinale a cimpu- 
lui magnetic remanent Acţiunea 
capului magnetic de ştergere de- 
vine insulicienta pentru şterge- 
rea totala a componentei 
transversale. Cimpul de ştergere 
influențează această compo- 
nentă numai în punctele unde li- 
niile de forţa ale fluxului magne- 
tic de ştergere ies din întrefier, 
perpendicular pe suprafața mie- 
zului magnetic, iar în aceste 
locuri el are o valoare redusa. in- 
suticientă unei demagnetizari to- 
tale. Rezultatul final este rami- 
nerea benzii magnetice. dupa 
ştergere. cu o magnelizare trans- 
versala Deoarece capul de re- 
dare are o construcţie foarte 
asemanatoare cu cea a capului 
de inregistrare (unele magneto- 
toane folosesc acelaşi cap pen- 
tru înregistrare şi redare) în mo- 
mentul redarii se preia informatia 
sonora de pe bandă, intrucit laţi- 
mea întrefierului şi repartiţia 
cimpului magnetic” sint foarte 
asemanatoare. O banda magne- 
uca înregistrata supramodulal se 
poate şterge complet folosind 
numai un cimp magnetic de şter- 
gere foarte puternic şi cu com- 
ponente. muluple, atit transver- 
sale. cit şi longitudinale Se 
poate folosi o bobina de ştergere 
alimentata de la rețeaua de cu- 
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rent alternativ. Cimpul magnetic 
de gispersie, puternic şi indrep- 
tat in toate direcțiile, realizeaza 
acțiunea de ştergere totala Un 
alt factor care implică repartiţia 
cimpului magnetic în întrefierul 
capului de inregistrare este per- 
meabilitatea magnetica a benzii 
magnetice comparativ cu cea a 
capului magnetic. Daca permea- 
bilitatea benzi: nu este mare in 
raport cu cea a capului magne- 
tic, liniile fluxului magnetic, ur- 
d un drum de reluctanţă mi- 
nimă, parasesc intrefierul cu 
mult înainte de locul fizic al 
acestuia. Apare efectul de lărgire 
suplimentară a intrefierului efec- 
tiv, cumulat cu un cirhp magne- 
uc cu componentă transversală 
mare. Acest fapt este deosebit 
de dăunător la inregistrarea sem- 
nalelor audio cu frecvenţă mare. 
în cazul unei permeabilitaţi re- 
duse a benzii magnetice. liniile 
de forță ale fluxului magnetic pâ- 
râsesc .intrefierul chiar în zona 
1ui fizica, iar inregistrarea benzii 
magnetice se tace intr-un mod 
eticient. De aici rezultă ca banda 


magnetica trebuie să aiba o per- 
meabilitate magnetica relativ 
dusa pentru efectuarea unei i 
registrar de calitate in ceea ce 
priveşte frecvențele inalte 


ÎNREGISTRAREA BENZII 
MAGNETICE 


O banda magnetica înregis- 
trată cu un semnal sinusoidal se 
poate considera ca fiind com- 
pusa dintr-o serie de mici mag- 
neți elementari a caror lungime 
este egala cu jumătate din Iungi- 
mea de unda a semnalului inre- 
gistrat (fig 7) Aceşti mici mag- 
neți trebuie sa produca, în mo- 
mentul trecerii prin fața capului 
de redare. o tensiune electromo- 
toare care trebuie să fie identică 
din punc! de vedere al modului 
de variație cu cea a semnalului 
electric inregistrat inițial. Acelaşi 
lucru se produce şi in cazul inre- 

istrârii semnalului audio cu o 
lorma de unda complexa. Înre- 

istrarea unui semna! de audio- 
lrecvența se poate efectua în 3 
moduri, şi anume înregistrarea 
fara premagnetizare (polarizare), 
inregistrarea cu premagnetizare 
de curent continuu şi inregistra- 
rea cu premagnetizare de înalta 
frecvenţa 

Sistemul de polarizare care fo- 
loseşte curentul alternativ de 
înaha frecvenţă permite obține- 
rea unei dinamici de cca 60 dB. 
un raport semnal/zgomot de va- 
loare asemanatoare şi un zgomot 
de fond minim în pauze. Toto- 
data. procentul total de distor- 
siuni THD scade sub 1% astfel 
incit inregistrarea semnalului au- 
dio util reflecta, practic, intocmai 
semnalul audio original. in mo- 


Fig 7 Distribuţia Huxului meqnetic Ia inregistrarea unei benz; magnetice 
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Fig. 8: inregistrarea cu polarizare de inalta frecvenţa 
Determinarea caracteristic Bpaș = f(Haș. Hr). Hp — Has 


mentul redării. Pentru a uşura în- 
țelegerea fenomenelor care au 
loc la înregistrarea cu pola; 

rea de curent alternativ, se fac 
inițial citeva ipoteze simplifica- 
toare, ulterior aducindu-se co- 
recţiile necesare. Iniţial se presu- 
[in că forma repartiţiei cimpu- 
lui magnetic în intrefier este 
dreptunghiulară, deci creşte de 
la zero la H„., pe o distanţă 
foarte scurtă, păstrează valoa- 
rea maximă Hm. pe toată lăţi- 
mea întrefierului şi apoi revine la 
zero pe o distanță la fel de 
scurtă. Dacă prin capul de inre- 
gistrare circulă numai curentul 
de polarizare, a cârui frecvență 
se situează „in afara spectrului 
sonor (60 = 100 kHz) şi a cărui 
amplitudine este mai mică decit 
a curentului de ştergere (deci nu 
se atinge saturaţia), atunci pe 
banda magnetică se înregis- 


distorsionată 
datorită neliniarităţii caracteristi- 
cii Bam =f(H), iar magnetizarea 
remanentă Ba este caracteri- 
zată de. prezența armoni 
ieşirea din zona în- 
datorită fenomenului 
de demagnetizare, care se mani 
festă cu atit mai puternic cu cit 
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frecvența semnalului. inregistrat 
este mai mare, semnalele înre- 
gistrate sint atenuate. În momen- 
tul redării apare şi lenomenul de 
lărgire a întrelierului, care se 
manifestă mai intens la frecven- 
țele inalte. Astfel se creeaza o 
nouă atenuare a semnalului de 
polarizare înregistrat. Datorită 
faptului că amplificatorul de re- 
dare este construit asttel incit să 
lucreze numai în banda de au- 
diotrecvenţă, ca rezultat final se 
obţine o atenuare considerabi 
lui ultrasonor. inregis- 
trat. Practic se obţine o tensiune 
de valoare foarte redusă, compa- 
rabilă cu nivelul zgomotului de 
fond, care nu se poate percepe 
tii 


i 

Să analizăm situaţia în care la 
bornele capului de înregistrare 
se insumează curentul de polari- 
zare cu un curent alternativ de 
trecvenţă situată în banda audio 
(însumare şi nu modulație, deoa- 
rece se presupune 0 caracteris- 
tică liniară a elementului de 
sumat). Valoarea instantanee a 
curentului de audiofrecvență ob- 
ținut prin însumarea celor doi 
curenţi este egală cu media arit- 
metică a valorilor instantanee ale 
curbei înfăşurătoare: lar = (im 


1-)/2. Caracteristica rezultată nu 
este simetrică față de axa de si- 
metrie iniţială a celor doi curerţi, 
iar cele două curbe întăşurătoare 
sint în permanenţă la aceeași 
distanţă una faţă de cealaltă. Cei 
doi curenţi de frecvenţe diferite 
se pot separa relativ ușor (cu 
ajutorul unui filtru trece-ios). În 
care însumarea celor doi 
e face pe o porţiune ne- 
liniară a caracteristicii de func- 
Vionare, semnalul total are trei 
componente principale: semnalul 
original de înaltă frecvenţă, sem- 
nalul sumă f, + f, şi semnalul di- 
terență f.—f,. În acest caz, sepa- 
rarea componentei de audiotrec- 
venţă f, se poate face numai cu 
ajutorul unui element neli 


modulată este in permanenţă si- 
metrică faţă de axa absciselor. 
Alimentind capul de înregistrare 
cu un curent obținut din combi- 
narea curentului de audiolrec- 
venţă cu cel de înaltă frecvență 
la o viteză de deplasare a benzii 
magnetice destul de mare, cu- 
rentul de audiotrecvenţă se 
poate considera continuu în tim- 
pul în care O particulă elemen- 
tară a benzii magnetice trece 
arin fi întrefierului capului de 
inregistrare. Pe bandă se înregis- 
trează ambele frecvențe. Datorită 
alurii caracteristici de transter 
dinamice Bmw =t(H). curentul 
de frecvenţă inaltă este distorsi 
nat (ca şi în cazul în care se 
registrează doar curentul de po- 
larizare). Curentul de audiotrec- 
venţă suprapus este insă nedis- 
torsionat, deoarece 
semnalului total se situ- 
ează pe porțiunile liniare ale ca- 
racteristicii de transfer. Valoarea 
instantanee a inducției magne- 
tice remanente de audiotrec- 
vență se determină din semi- 
suma valorilor instantanee ale 
caracteristicii totale (lig. 8), şi 
anume Bu = (Bai+Ba:)/2. 
Dacă curentul de polarizare de 
frecvenţă înaltă prezintă asimetrii 
datorită prezenţei armonicii a 
doua, deci dacă are o compo- 
nentă de curent continuu, 
aceasta se înregistrează pe 
bandă şi induce in capul de re- 
dare, datorită neomogenitaţii 
benzii, un zgomot puternic, 
Datorită acestui fapt este de 
dorit ca prezența componentei 
de curent continuu să fie elimi- 
nată complet de la bornele capu- 
Iui magnetic de înregistrare. Se 
observă că înregistrarea cu pola- 
rizare de inaltă frecvenţă tace ca 


65 


tic înregistrate două semnale, şi 
anume semnalul de audiotrec- 
ă şi semnalul de frecvență 
. Acesta însă nu se poate 
deoarece este situat în 
de frecvențe ultrasonore 
(50 = 100 kHz). Datorită faptului 
că amplitudinea lui este de 2 + 3 
ori mai mare decit amplitudinea 
semnalului de audiotrecvenţă, ei 
ar putea produce distorsiuni ne- 
liniare in momentul amplificării 
semnalului audio util câtre 
amplificatorul de audiotrecvenţă. 
Datorită acestui fapt este absolut 
necesar să se monteze un filtru 
trece-jos, conectat după capul 
de redare, pentru atenua! 
semnalului de frecveni 
Se observă faptul că pentru fie- 
care curent de polarizare de 
înaltă frecvenţă, care creează un 
cimp magnetic de amplitudine 
H.„ se poate construi o caracte- 
ristică de transfer Bay = (Han). 
pentru Hu = constant. 

Construcţia diagramei din fi- 
gura 9 se bazează pe faptul că 
secţiunea cîmpului magnetic de 
audiofrecvență Hr are ca rezul- 
tat mutarea punctelor mijlocii ale 
sinusoidei reprezentind polariza- 
rea de audiofrecvenţă, la dreapta 
şi la stinga. pe caracteristica de 
transfer Ba =1(H). 

in figura 10 sint 
diferite caracterist 
pentru diferi 


rezentate 


magnetic de înaltă frecvenţă, Hp 


Se observă că pentru Hy=0 
diagrama rezultată reprezintă ca- 
racteristica de transfer iniţial 
Bum =((H). care implică distor- 
siunile neliniare maxime. Pe mâ- 
sură ce creşte amplitudinea cim- 
pului magnetic de polarizare Hy. 
se observă câ va creşte şi porțiu- 
nea liniară a diagramelor Bay = 


Hp > Har 


1(Ha7). Pentru o anumită valoare 
a cimpului magnetic Hr. porţiu- 
nea liniară este maximă, deci în 
acest caz se pot inregistra sem- 
nale audio cu amplitudine mare, 
fără distorsiuni şi, totodată, pre- 
zentind un raport semnal/zgomot 
maxim. 
Alegerea punctului de funcţio- 
în practică, deo- 
lă. deoarece. în 
atara considerentelor menţionate 
anterior. iaţia curentului de 
polarizare i, intiuenţează şi alți 
factori în afara de THD, ca de 
exemplu zgomotul, banda de 
frecvențe transmisă, efectul de 
copiere a benzii etc. Un alt fac- 
tor important îl constituie frec- 
vența curentului de polarizare. 
Pentru ca înfăşurătoarea carac- 
Bear =t(H) să urmă- 
precis semnalul de trec- 


rească 
venţă limită superioară din 
banda de audiotrecvenţă care se 


Fig 10 Caracteristicile de transfer Baaș = f(Hag). pentru diverse valori Hu 


66 


Fig. 9 Înregistrarea cu polarizare de înaltă trecvența 
Determinarea caracteristici Bag = f(Hap. Hip). 


in situația 


doreşte a fi inregistrat, este ne- 
cesar ca frecvența curentului de 
polarizare i, să fie cit mai mare. 


Ea nu poate lua totuşi prea 
mari datorită faptului că pierde- 
rile în capul magnetic de inregis- 
trare cresc o dată cu mărirea 
frecvenţei curentului de polari- 
zare i. 


REDAREA 


Pentru redarea semnalului in- 
registrat pe banda magnetică, 
aceasta se derulează prin fața 
capului de redare. obligatoriu cu 
aceeaşi viteză cu care a fost tre- 
cută prin fața capului de inregi 
trare în momentul inregistră 
Variaţiile îducţiei remanente 
Bu generează variaţii ale fluxu- 
lui magnetic ce se inchide prin 
banda magnetică şi capul de re- 
dare. Întrefierul capului magnetic 
de redare este constructiv mai 
mic decit cel a! capului de inre- 
gistrare. momentul redării, în- 
trefierul obligă liniile de forță ale 
fluxului magnetic să se închidă 
prin miezul magnetic al capului 
de redare, deoarece reluctanța 
acestuia este cu citeva ordine de 
mărime mai mică decit reluc- 
tanța corespunzătoare a aerului 
şi a benzii magnetice. Prin con- 
Strucţia capului de redare. acesta 
trebuie să asigure fidelitatea 
semnalelor determinate de in- 
ducţia remanentă a benzii mag- 
netice Bear În caz contrar, la re- 
dare apar distorsiuni de frec- 
venţă şi de neliniaritate foarte di- 
ficil de înlăturat prin acţionarea 
asupra părţii electrice a ampliti- 
catorului de audiotrecvenţă. 
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AMPLASAREA 
MICROFOANELOR 


Înregistrările in direct — mai 
personale, mai vii și adevărate 
oleră amatorilor incontestabile 
avantaje de originalitate, fapt ce 
rmite constituirea unei auten- 
arhive sonore. lată, în conti- 
nuare, citeva sfaturi, indicaţii ge- 
nerale şi reguli ce pot fi adop- 
tate, interpretate de câtre amato- 
rii de înregistrări în direct. Spe- 
âm că acestea vor oleri soluţii 
practice pentru numeroase pro- 
bleme ce se pot intilni în 
tica înregistrărilor în 

Microtoni 


ul. regi 
calitate solicită firesc 
unor microfoane de calitate. 
Pentru realizarea înregistrărilor 
cu orchestră, cor sau muzică de 
cameră este necesar un micro- 
fon care poate asigura un râs- 
puns în frecvență satisfâcâtor. 
Altfel spus, microfonul trebuie să 
capteze sunetele cele mai va- 
riate, cele mai bogate. Niciodata 
un microfon de calitate nu este 
prea scump pentru a obține inre- 
gistrări de bună calitate. Proble- 
mele specifice de amplasare a 
microtoanelor pot ocupa spaţiul 
țipopralic al unui întreg volum 
n rindurile de mai jos veţi gâsi 
citeva sugestii utile ce pot con- 
stitui baza unei înregistrări de 
calitate. 

Datele problemelor ce se pun 
în fața amatorului se axează pe 
corpul sonor şi spaţiul în care 
acesta se desfășoară. 

Ceea ce distinge o bună 
gistrare reprezintă echilibrul 
tre instrumente şi cintăreţi, între 
reverberaţie şi zgomotul de fond 
al sălii in care se desfăşoară în- 
registrarea. 

Presupunind că un grup de 
executanţi este în sine echilibrat, 
prima problemă nu este dificila 
Tehnica obişnuită constă în sus- 
pendarea microtoanelor intr-o 
poziție destul de inană (fig. 1) 
astfel ca executanţii din primul 
rind să nu acopere pe cei din 
rindul din spate şi ca toţi să fie 
la o distanță aproximativ egală 
de microfon. Scopul nostru este 
obţinerea unei reproduceri 
exacte, fireşti, a distribuției so- 
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C. STANCIU 


nore în spaţiu, inregistrarea tre- 
buind să furnizeze percepţia 
reală a relietului sonor. 

Pentru aceasta trebuie să ne 


prin vari 
in raport cu microtoanele; rapor- 
tul sunetelor directe cu cele re- 
fiectate depinde de distanța mi- 
crofonului de sursa directă de 
sunet şi pereţii sălii. 

Microtoanele bidirecţionale au 
un cimp de acţiune în spaţiu „in 
opt” (fig. 2). Ele trebuie plasate 
mai in spate pentru a acoperi o 


Microfon „ 


arie mai largă decit modelele 
unidirecţionale (cardioide). Mo- 
delele omnidirecţionale (sau 
nondirecţionale) acopera. de 
asemenea. un spaţiu larg. Pe de 
altă parte, o sursă de Mtăţi 
în echilibrarea instrumentelor o 
constituie grupa alâmurilor 


- Aceste instrumente generează 


sunete pe o axă mai dreaptă de- 
cit alte instrumente, Dacă trom- 
petele sint indreptate direct spre 
microfon, există riscul ca ele să 
fie captate prea puternic în ra- 
port cu alte grupe de instru- 
mente; dacă ele sint indreptate 
spre un punct prea indepărtat, işi 
pot pierde intreaga strălucire. De 
altfel. fiecare sală are un nivel 
propriu al reverberaţiei 
Perspectivă şi reverberaţie. 
Cind echilibrul compartimentelor 
sonore este obținul, trebuie cău- 
tat un echilibru între perspectiva 
apropiată şi cea îndepărtată. Cu 
cit microfonul e mai aproape de 
executant, cu mai clară şi 
mai distinctă va fi înregistrarea. 
pe de altă parte, inregistrarile in 


Diagramele polarizării pentru diferite tipuri de 


microfoane, 
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că este aproape invizibil. De ase- 
menea. cablul de legătură cu 
magnetofonul nu trebuie să de- 
pâşească 4,5—5 m. Peste 
această lungime zgomotele devin 
jenante dacă nu se utilizează mi- 
crotoane cu joasă impedanţă şi 
transtormator. 

Pentru inregistrarea unui reci- 
tal se pot folos: două microfoane 
cardioide la o distanţă de 1,5 m 
între ele, în fața solistului. De 
asemenea. se poate monta un 
microfon de tip cardioid-conden- 
sator deasupra solistului. O altă 
amplasare convenabilă pentru un 
solist este asemânâtoare aceleia 
din hgura 4, unde un cintareţ se 


acompaniază la pian. In luncție 
de cele trei poziţii menţionate se 
poate accentua vocea sau instru- 
mentul. 
În figura 5 este reprezentat 
schematic un cor mixt de 80; de 
ersoane, ocupind o suprafață 
perspectivă permit mai mult un porturile folosind pe cele de la pai 5,50 x 2,50 rs ACE ih 
amestec bun al sunetelor pro- un lampadar cu bucăţi de tuburi sală unde timpul de reverberaţie 
duse de grupele de executanți, filetate cu 2 16 mm, care pot este lung. Trebuie adauga! faptul 
dind o senzaţie mai pregnantă a  torma un suport articulat. De că inregistrarea nu poate pro- 
dimensiunilor sălii de concert asemenea, microfoanele pot fi  quce mari dificultăţi, fiecare cîn- 
(fig. 3) agăţate de un fir de nailon, care tareţ producind aproximativ ace- 
Se poate lucra la 0 distanță are avantajul solidităţii şi faptului jaşi volum sonor. 
mai mare în stereotonie decit în 
monotonie, puterea de selecţie a 
sunetelor fiind mai mare. in con- 
secinţă, înregistrările stereoto- 
nice în cazul unei reverberaţii 
mari devin mai distincte decit 
aceleaşi înregistrări monotonice. 
Uneori amatorul doreşte mai 
degrabă captarea distinctă a su- 
netelor apropiate; alteori el caută 
efectele de reverberaţie. O rever- 
beraţie moderată va da inregis- 
trării un relief sonor fiindcă su- 
netele reflectate suplimentar 
compun 0 trenă sonora care 
continuă audiţia sunetelor utile. 
Instalaţiile de înregistrare rever- 
berante pot fi utilizate doar la 


îi Eesti pare, ge 9909999929 
tanța (Cind se înregistrează com- 9090900000000 
EAT) EM energia ca Tot. 

Stie ea re 9900990000 
între epăiu Bernie reverbe. 9099000999 
Cauti a [i cA AR 9909090990009 
principale (omnidirecţionale) se Ne 2 
DDeTa 6 dietarii de dm de ze 

axa centrală şi de locul dirijoru- 

lui. AL treilea (model cardioid) se is 
plasează în spatele dirijorului, la 


a inalțimea ultimului rind 
Dacă nu aveţi instalaţii 


Plasarea microfoanelor la înâlțime permite redu- 
cerea diterențeior de nivel sonor. 


speciale pentru plasarea micro- 
foanelor, puteţi contecționa su- 
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icercat mai intii instalarea 


tanță de 2 m in faţa primului rind 


de cintăreţi. Ele sint indreptate 


spre aripile exterioare ale an- 


samblului vocal cu un unghi de 
deschidere de 105. Între primul 
şi ultimul rind de cîntareți dife- 
rența nivelului sonor va fi mai 
mare de 8 dB. Echilibrul între 
voci nu este satisfăcător, iar re- 


SD sD sD 


Mi 


Echilibrarea sunetului prin utilizarea 
perechilor de microtoane. 


MEMORATOR 


CDB 451 HE 


CDB 451 HEM 


CI 58 
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verberaţia este prea slabă, neob- 
ţinîndu-se un echilibru intre su- 
netele directe şi cele reflectate 
În figura 6 este reprezentată o 
dispunere a microfoanelor me- 
să ofere un echilibru adec- 
vat între voci şi efectul de am- 
bianţă. Situarea microtoanelor la 
o înălțime de 5 m micşorează ra- 
portul distanțelor intre primul şi 
ultimul rind al coriștilor, raportul 
presiunii sonore ajungind şi el la 
valoarea dorită de 1:1,4 (3 dB). 
Totuşi, mai există primejdia ca 
înregistrarea să fie insuficient de 
nuanţata, reverberaţia fiind prea 
slabă. Soluţia este reprezentată 
în figura. 7; s-au mai instalat 
două microfoane suplimentare la 
10—15 m depărtare de cor pen- 
tru obţinerea unei înregistrări de 
bună calitate. Cu ajutorul unor 
suporturi telescopice reglabile 
diticultatea instalării microtoane- 
lor la înălțime poate fi uşor înlă- 
turată. 

Tipuri de microton 

În figura 2 este reprezentată o 
diagramă de directivitate pentru 
trei tipuri de microfoane. Primul 
tip, omnidirecţional, prezintă la 
frecvențele joase aceeaşi sensi- 
bilitate pentru toate direcţiile; 
diagrama sa este deci circulară. 
Totuşi la frecvențele inalte, 


nală. Microtonul bidirecțional 
prezintă o sensibilitate tradusă 


avind o 
la sunetele 
ce vin din faţă şi din spate. M- 
crofonul unidirecţional, numit şi 

diagramei 
formă de inimă), are o 
sensibilitate maximă la sunetele 
ce provin din faţă, sensiblitatea 
sa fiind aproape nulă la celelalte 
sunete. Acest tip de microfon 
este cel mai eficace. 


2 PORŢI „Si — SAU — NU" cu 2 x 2 INTRĂRI 
DUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATES 


Vec 18 NU. NU.1D 1c 1 


1A 2A 28 2C 2D 2Y GND 
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ADAPTOR BARĂ-PUNCT 


O modernizare ce se poate 
aduce cu succes unui VU-metru 
cu LED-uri de tip bara este 
aceea de a-l face să afişeze, la 
alegere, nivelul semnalului atit în 
modul bară, cit şi în modul 
punct. Deoarece pentru realiza- 
rea unor astfel de VU-metre sint 
necesare circuite integral 
cializate. modernizarea unui 
VU-metru deja existent este bine 
venită. Circuitul adaptor trebuie 
sa indeplineasca condiţiile din 
tabelul de adevăr in care: 

A — starea logică a ieşirii ca- 
nalului de nivel nominal 

B-— starea logica a ieşii 
lului de nivel imediat supe! 
velului nominal; 

K — starea logică a electrodu- 
lui de comanda. 

Contorm tabelului de adevăr 
(tab 1). adaptorul va realiza 


tuncua += BOX A 

Încercind ma: multe variante 
am ajuns la varianta care nece- 
sită cele mai puţine piese (fig. 1) 
Se face menţiunea că numai 
pentru nivelul logic „0" al func- 
ției | dioda LED este aprinsă 
Diodele D1 şi D2 sint de tip 
1N4148, 1N4001 sau orice jonc- 
iune validă de tranzistor. 

Acest tip de adaptor se poate 
monta pe orice tip de VU-metru 
ce are conectate diodele LED cu 
anodul la sursa de alimentare 
Am ales un VU-metru care asi- 
gură performanţe bune de redare 
a variaţiei tensiunii de intrare pe 
care am aplicat adaptorul descris 
mai sus (fig. 2). Tranzistoarele 
TA. TS5, T7, T11. T13, TIS, T17 
formează impreuna cu piesele 
aferente adaptorul bara-punct 

VU-metrul dotat cu acest 
adaptor poate fi programat în 
mai multe moduri in uncie de 
necesităţi: 

a) indicator de tip bara sau 
punct la alegere; 

b) pentru un nivel mai mic de 
0 dB, indicator tip bara, iar pen- 
tru un nivel mai mare de 0 dB 
indicator tip punct; 

c) pentru un nivel mai mic de 
0 dB indicator tip punct, iar pen- 
tru un nivel mai mare de 
indicator tip bară. 

Pentru a putea programa 
VU-metrul ca la ounctul a, se va 
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utiliza adaptorul complet folo- 
sind doar un comutator de pro- 
gramare. 


* 


FUNCȚIEI DATE 


Cei care nu dispun de multe 
piese pot _rei programarea 
delinitivă conform punctului c 
reducind în mod corespunzator 
numărul modulelor adaptor, iar 
din modulele ramase. dacă se re- 
nunţă la comutatorul de progra- 
mare, se va renunţa și la diodele 
D1 şi D2. dioda D1 fiind şuntata 


— INDIFERENT DE STAREA A 
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CUARTZ PLL. 


Acest sistem controlează în 
taza motoarele electrice de cu- 
rent continuu din aparatura au- 
dio de calitate. Se obțin astfel 
țluctuaţii de rotaţie de şase ori 
mai mici decit la sistemele ser- 
vo-analogice. 

Întreg ansamblul este o buclă 
PLL. Motorul cu tahogeneratorul 
formează oscilatorul comandat 
în tensiune, oscilatorul cu cuarț 
este un semnal de relerință, de- 
tectorul de fază impreună cu am- 
phficatoarele realizează calarea 
pe tază a motorului pe frecvența 
pilot 

Pe axul motorului se atlă o 
tlanşă cu opt decupaje de ace- 
eaşi lungime ca şi cele opt părți 
ramase pe disc care obturează 
un fascicul de lumină dintre un 
LED şi un fototranzistor. Flanşa 
se construieşte din tabla de alu- 
miniu groasă intre 0,2 — 0.5 mm, 
cu diametrul de 45 mm şi se 
vopseşte negru-mat sau se tra- 
tează chimic corespunzător. 


FUNCŢIONARE 


Comparatorul CP1 este un 
convertor de nivel; din P2 se sta- 
bilește punctul de funcţionare 
pentru un semnal dreptunghiular 


FELIX FETCHE 


nedetectuos în punctul A. Com- 
paratorul CP2 este un oscilator 
cu cuarţ de frecvenţa 2" Hz. re- 
cuperat dir ceasurile electronice; 
în continuare se află două divi- 
zoare cu 10 inseriate care divi- 
zeaza de la 32 768 Hz la 327.68 
Hz, astfel se obţine frecvența 
etalon cu un factor de umplere 
50%. Circuitul E565 este utilizat 
ca detector de fază şi amplifica- 
tor; în continuare amplificatorul 
operaţional A741 care amplilică 
eroarea de fază (obținută intre 
pinii 6 şi 7 de la E565), apoi un 
circuit de ajustare şi un amplifi- 
cator în curent care are ca sar- 
cină electromotorul de curent 
continuu cu perii. Pentru stabili- 
zatorul de tensiune de 5 V s-au 
folosit două tranzistoare în serie 
pentru micşorarea disipaţiei ter- 
mice. Dioda în antiparalel pe 
motor şuntează tensiunile au- 
toinduse. 


PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, 
REGLAJE 


Se intrerupe circuitul intre A şi 
B, se alimentează şi se reglează 
cu ajutorul osciloscopului din P2 
(50%): tot cu osciloscopul se ve- 
rifica oscilatorul cu cuarț şi divi 


HI-FI 


zoarele. Cu ajutorul lui L2. care 
se monteaza diametral opus cu 
L1. se reglează viteza libera din 
P1, astfel ca să dea impresia ca 
Mlanşa „sta”. 

Dacă stroboscopul L2 nu tunc- 
ționează, se tatonează valoarea 
rezistenței de 9.1 k din baza 
tranzistorului BC 177, se pune 
eventual un potențiometru semi- 
reglabil în locul celor două rezis- 
tențe din bază. Se inchide circui- 
tul intre A şi B şi trebuie să se 
observe cu ajutorul stroboscopu- 
lui L2 că flanşa „sta” în continu- 
are, dar mult mai „fixă”. Valorile 
componentelor C6, R17, C7 se 
tatonează in funcţie de inerția 
volantului, C6 = 10 x C7, C7 = 
1—4.7 uF/10 V şi R17 intre 270 11 
şi 1 k(. Dioda Zener PL2V7 se 
alege în funcţie de motor astfel 
încit cursorul lui P1 să fie la 2/3 
de masa (aproximativ). Turaţi 
motorului va fi 40,96 rot/s şi sis- 
temul se recomandă pentru 
pick-up-uri şi casetofoane cu an- 
trenare prin curea de transmisie 


BIBLIOGRAFIE: 

„Circuite integrate analogice”. 
Catalog IPRS. 

Emil Simion „Montaje 


electronice cu circuite integrate 
analoi Editura „Dacia”, 1986 

C. Gâzdaru şi C. Constanti- 
nescu, „Îndrumător pentru elec- 
tronişti”. vol. III, Editura Tehnica 
Bucureşti, 1987. 


Pentru a putea programa 
VU-metrul in toate cele trei mo- 
duri, se va realiza integral adap- 
torul ca în figura 2. 

Pentru cei care de-abia in- 
cearcă realizarea unui astfel de 
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tip de VU-metru sint recoman- 
date testarea instrumentului fâră 
adaptor şi reglarea lui. Adaptorul 
se va conecta după ce primele 
operaţii au reuşit pe deplin. 


LISTA DE MATERIALE: 
1R — transtormator de iesire 


de la radioreceptoarele „Ma 
maia”, „Albatros”; 
potențiometru 100 1? 


RO1 — 6.8 ki: RO2 — 
1: RO3 — 561. RI — 33k0; 
R2 — 301 (3; RI — 300 4; R4 — 
169 11; RS — 1601; R6 — 1601, 
R7 — 130 4; R8 100 î: R9 — 
754. R10 — 1304; R11 : RI9— 
2.2 KI). R20 : R29 — 75011. R3O 
R37 — 5.1 k1): R38 : R44 — 1,2 
ki:_D1 - D10 — LED; DOI, D11 
__D26 — 1N4148, 1N4001; TI. 
T2. T4, T6. T8, T10, T12, T14. 
T16,_T18 — BC108; T3, T5, 17, 
T9. T11, T13, T15, T17 — TUN 
T19 — BC251, BC252. 
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Magnetizarea permanentă a 
capetelor magnetice (magneto- 
fon sau casetolon) apare în tim- 
pul utilizarii aparaturii audio. in- 
diterent de precauţiile luate 
Timpul după care apare acest le- 
nomen. ca şi nivelul magnetizârii 
remanente depind de natura ma- 
terialului din care este confecţio- 
nat capul magnetic. Apariţia 
acestui fenomen se manifestă 

rin scăderea nivelului frecvenţe- 
lor înalte reproduse şi diminua- 
rea dinamicii aparatului. 

S-a observat câ magnetizarea 
capetelor este mult mai pronun- 
țată la cele din materiale dure, 
cu remanență mare. În această 
categorie se incadrează capetele: 
Gx — cristal ferita-sticlă; 

— Mx — metal (cobalt) 
amori-sticlă: 

— Sendust-ferită, 

— HPF; 

— HEXALAM; 

— permaloy dur (tip RECO- 
VAC) etc. deci in general cape- 
tele din ferită sau alte materiale 
dure şi extradure. La aceste ti- 
puri. după aproximativ 100 ore 
de funcţionare apare necesitatea 
demagnetizării 

La materialele moi, de tipul 
permaloy moale. la care rema- 
nența magnetică este mica, mag- 
nelizarea se manifestă după o 
durată mare de utilizare De 
multe ori, impulsurile electrice 
care apar la pornirea şi oprirea 
aparatului străbat infâşurarea ca- 
pului şi determină, prin autoin- 
ducţie. anularea magnetizării re- 
manente. 

Pentru demagnetizarea capele- 
lor magnetice, firmele produca- 
toare pun în vinzare un acceso- 
orul, construit. 


— demagnetizatorul monopo- 
lar. o construcţie mai simpla. cu 
eticienţa ceva mai redusa; 

— demagnetizatorul cu poli al- 
ternativi 

În esenţă, construcția se com- 
pune dintr-o bobina şi unul sau 
doi poli din material magnetic 
moale ce constituie miezul bobi- 
nei. Bobina se alimentează de la 
rețeaua de curent alternativ 
Apropierea polilor demagnetiza- 
torului, care generează un cimp 
magnetic puternic şi care-şi 
schimbă sensul de 50 ori/se- 
cundă, produce înlăturarea mag- 
netizării remanente a capului 

Construcţia demagnetizatoru- 
tul cu poli alternativi este pre- 
zentată în figurile 1 şi 2 Dimen- 
siunile constructive nu sint cri- 
tice. Cei doi poli se execută din 
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GENERATOR 
SINUSOIDAL AF 


Utilitatea unui generator sinu- 
soidal de audiotrecvenţă in dota- 
rea constructorului amator este 
incontestabila. Cu un astfel de 
generator. care acopera banda 
de audiotrecvență 20 Hz = 20 
kHz, se pot realiza reglaje de 
precizie ale aparaturii electroa- 
custice. Folosind un osciloscop, 
se pot vizualiza formele de unda 
ale unui semnal de audiotrec- 
venţa care parcurge toate biocu- 
le funcţionale De asemenea. 
amplitudinea semnalului de au- 
diofrecvenţă amplificat se pcate 
masura cu ușurință cu ajutorul 
unui voltmetru cu impedanța de 
intrare corespunzatoare 

Montajul deţine urmatoarele 
performanțe 

— tensiunea de alimentare 
sursa dubla Un = + 15V; 

— curentul consumat de mon- 


taj: | = 20 mA. 

— game de frecvenţa: 20 Hz 
200 Hz, 200 Hz : 2 kHz, 2 kHz 
20 kHz. 
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— amplitudinea tensiunii de ie- 
şire Vum = 15V. 

— stabiitatea tensiuni! de ie- 
şire S = = 01 dB, 

— distorsiuni armonice totale 
THD = 0,1% 

Schema electrica a montajului 
este prezentata in tigura 1 Blocu- 
mie funcționale care includ 
ampliticatoarele operaționale A1 
şi A2 reprezinta filtre trece-tot. 
care utilizeaza rețele de tipul RC 
Aceste filtre sint conectate in se- 
rie. în scopul asigurarii defazaju- 
lui necesar. Fiecare filtru asigura 
un defazaj de 90, iar distorsiu- 
nile THD sint minimizate prin 
stabilizarea ulterioară a amplitu- 
dinii oscilaţiilor. 

Comutatorul K1 asigură regia- 
jul brut al domeniilor de frec- 
vențe la care tuncţioneaza osci- 
latorul. Reglajul fin, în interiorul 
gamei de frecvențe prestabilite, 
este asigurat de potenţiometrul 
dublu P1 


Ampiificatorul operauonal A3 
reahzează un defazaj de 180 și 
totodata amplifica semnalul apli- 
cat pe intrarea inversoare, astfel 
incit să fie indeplinita condiția de 
întreținere continuă a oscilaţiilor 
În paralel cu rezistența R15 se 
allă amplasat condensatorul C9 
Acesta are rolul de realizare a 
unei reacţii negative aplicate am- 
pliticatorului operaţional A3. ast- 
fel incit posibilitatea de oscilație 
a montajului deasupra lrecvenței 
de 100 kHz să fie suprimată cu 
desavirşire 

Concomitent. semnalele de ie- 
şire preluate de la amplificatoa- 
rele operaţionale A2 şi A3 sint 
aplicate diodelor D1 si D2, in 
scopul redresarii şi, prin interme 
diul_ potențiometrului semiregla- 
bit R16, semnalul pulsatoriu obți- 
nut este aplicat la intrarea inver- 
soare a ampliticatorului operaţio- 
nal A5. care are rolul de integra- 
tor. 

Totodată, acesta compară 
semnalul redresat cu o tensiune 
de referința lurnizata de dioda 
Zener-D4 Tensiunea continua 
obținută la ieşirea amplilicatoru- 
lui operaţional A5 determină 
conducția tranzistorului T1 de tip 
FET, amplasat in montaj ca re- 
zistența variabila comandata de 
tensiune. În acest fel este con- 
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ELECTRICĂ ECHIVALENTĂ A UNUL 


POTENȚIOMEIRU LOGARITMIC, 


REALIZAT CU AJUTORUL 


UNUI. COMUTATOR 


trolat în mod continuu ciştigul 
ampliticatorului operaţional A3, 
menţinindu-se o amplitudine 
constanta a tensiunii de ieşire a 
montajului pentru orice frecvență 
de lucru aleasă. Condensatorul 
C8 din bucla de reacţie negativa 
a ampliticatorului operaţional A5 
realizeaza funcţia de integrare a 
semnalului destinat comenzii în 
curent continuu a tranzistorului 
T1. Grupul C7R9 are rolul de su- 
primare a tluctuaţiilor rapide ale 
tensiunii contnue de comanda. 
asigurind o constantă de timp 
convenabil aleasă. 

Dioda D3 are rolul de a proteja 
tranzistorul T1 impotriva tensiu- 
nilor pozitive ce depaşesc valoa- 
rea de 0,6 V. Rezistențele R13 şi 
R14 au rolul de limarizare a ca- 
racteristicilor tensiune-curent ale 
tranzistorului T1 

Amplificatorul operaţional A4 
realizeaza un etaj tampon între 
oscilator şi ieşirea montajului, 
asigurind totodata o impedanţa 
de ieşire scâzuta. 


REALIZARE PRACTICĂ ŞI 
REGLARE 


Montajul se realizeaza pe o 
placuța de sticiostratitex dublu 
placat cu folie de cupru. Se re- 
comanda ca traseele de alimen- 
tare sa fie duse pe partea cu 
piese a oscilatorului, iar restul 
conexiunilor pe partea cealaltă a 
plăcuţe: Montajul necesita o ali- 
mentare simelrica de + 15 V, de 
a o sursa dubla de tensiune sta- 
biizata şi bine filtrata La realiza- 
rea practică a montajului se folo- 
sesc componente electrice de 
cea mai buna calitate Se reco- 
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manda tolosirea unor condensa- 
toare cu mică la grupurile sime- 
twice care stabilesc banda de 
frecvenţe de lucru (CICA4. C2C5 
şi C3C6). Chiar în apropierea pi- 
nilor de alimentare ai circuitelor 
integrate (deşi nu s-au figurat in 
cadrul schemei electrice) obliga- 
toriu se amplaseaza cite un con- 
densator de 0.1 „F. conectat intre 
sursa de tensiune şi masa mon- 
tajului 

Acest lucru are ca scop pro- 
tecţia circuitelor integrate la 
unele semnale aleatorii care ar 
putea lua naştere datorita regi- 
murilor tranzitorii și s-ar putea 
propaga pe partea de alimentare 
a circuitelor integrate. 


Fiecare componenia electrica 
se verifică inainte de plantarea 
pe placuţa de circuit imprimat. O 
atenţie deosebita se da montarii 
circuitelor integrate. În scopul 
oblineru unui montaj cit mai 
şi compact. se recomandă mon- 
farea în poziție verticală a con- 
densatoarelor C7 şi CB. 


In cazul în care constructorul 
amator nu deţine un potenţiome- 
tru dubiu P1 cu variaţie logarit- 
mica a rezistențelor. se poate fo- 
losi un comutator Cu do! galeți! 
zece poziții (sau mai multe), 
avind grija ca legea de variaţie a 
rezistenţelor sa fie logaritmica 
in figura 2 este prezentata 
schema electrica a unui comuta 
tor cu 2x11 poziţii şi valorile re- 
zistențelor care se amplaseaza la 
contactele comutatoarelor. Con- 
ductoarele care fac legatura intre 
comulatorul K1 şi cosele prevă- 
zute pe placuța de cablaj impri- 
mat sint obligatoriu ecranate 


Acelaşi lucru este valabil pentru 
potențiometrul P1 şi ieşirea mon- 
tajului. pentru care se prevede o 
muta de ieşire corespunzatoare 
Dupa realizarea practica a mon- 
tajului, acesta se reverifica. de- 
oarece orice greşeala de cablaj 
sau plantare incorecta a compo- 
nentelor duce la neluncţionarea 
montajului 

Se alimenteaza montajul de la 
sursa dubla de tensiune de + 15 
V. Potenţiometrul semireglabi! 
R16 se acţioneaza intr-o poziţie 
de mijloc. Ulterior. se acţionează 
potenţiomelrul semireglabil R10 
astfel incit tensiunea continuă de 
la ieşirea amplificatorului opera- 
țional A5 sa se situeze în gama 
de valori —1 V- —2V Apoi se 
acţioneaza din nou potenţiomi 
trul semireglabi! R16, astfel incit 
la ieşirea montajului sa se obțina 
o tensiune alternativa de ieşire 
cu valoarea efectiva 1,5 Vw 
Dupa aceste reglaje. montajul se 
introduce într-o cutie din tabla 
de fier. de grosime minimă 1 
mm Pe panoul frontal al cutiei 
se dispun comutatorul K1. po- 
tențiometrul_P1 şi intrerupatorul 
de_rețea. impreuna cu becul 
(LED-ul) de semnalizare a al- 
mentarii cu tensiune. Se reco- 
manda etalonarea generatorului 
folosind un aparat de prove- 
nienţa industriala Montajul se 
poate completa cu un atenuator 
al tensiunii de ieşire (in trepte 
sau continuu). Generatorul va ! 
de un real lolos constructorului 
amator, atit la depanări, cit şi la 
reglajul aparaturii electroacus- 
uce 


77 


TRANZISTOARE FET DE PUTERE 


Ing. A. MATEESCU 


În aparatura electronica de 
larg consum se folosesc din ce 
în ce mai mult tranzistoarele de 
putere cu efect de cimp, indeo- 
sebi cele obținute prin tehnolo- 
gie MOS. 

Ele pol! fi intilnite, în special, în 
alimentatoarele in comulaţie, dar 
Şi în etajele finale ale amplitica- 
toarelor audio de mare putere şi 


INDICATIV 


2SK792 
2Sk794 
2SK539 
2SK672 
2SK673 
2SK674 
2SK849 
2SK850 
2SK851 
2SK643 


78 


cu caracteristici de înaltă tideli- 
tate. 

Între cele mai des intilnite 
tranzistoare de acest fel sint pro- 
dusele firmei japoneze TO- 
SHIBA, utilizate de mulţi produ- 
cători de aparatură de larg con- 
sum. În tabel sint daţi principalii 
parametri tranzistoarelor de 


putere tip MOS produși de firma 


TRANZISTOARE DE PUTERE MOSFET 


citata. conform catalogului 1988 
Tranzistoarele avind indicativul 
SJ sint cu cânal indus tip P 
Tranzistoarele cu aceiaşi para- 
metri, dar indicativ diferit. au 
capsule diferite. 
„Rezistenţa in stare de conduc- 
ție Ru este măsurată pentru 
Ucare = OV. 
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VU-METRU CU FLUX 
LUMINOS CONSTANT 


VL. PRISECARU 


Acest indicator afișeaza mari- 
mea măsurată prin deplasarea 
aparentă a doua LED-uri, între 
două repere (diodele D3 şi D7 
din figura). Fluxul luminos ra- 
diant fiind relativ constant. reco- 
mand acest indicator in special 
acolo unde nu trebuie să obo- 
sească ochii observatorului în 
cazul unei urmăriri atente de du: 
“aţa (de exemplu,la înregistrări). 

În varianta prezentată, este ne- 
zesar la intrare un semnal de or- 
Jinul volţilor (direct de la un am- 
»lificator de putere), neconstitu- 
nd însă o problemă înlocuirea 
zircuitului de intrare (R1. C1, C2, 
21, D2) cu unul mai sensibil, 
avind un amplificator în ten- 
siune. 


MOD DE FUNCŢIONARE 


La aplicarea unui semnal prin 
rezistorul de limitare R1, datorita 
redresorului cu dublare de ten- 
siune C1, D1. D2. C2. la bornele 
semireglabilului P se va obține o 
tensiune continuă, cu o vitez: 
variaţie dependentă, în sp 


de valoarea lui C2 (viteza de râs- 
puns a indicatorului poate fi mo- 
dificată prin schimbarea valorii 


Tranzistoarele TI, T2, .. Tri 
Tu formează circuite logice „ȘI” 
cu două intrări. Fără semn: 
intrare are nivel logic „ 
cealaltă „0“, deci singurele diode 


care vor lumina vor fi diodele re- 
per D3D7. Un semnal la intrare 
ce determină apariţia pe cursorul 
lui P a unei tensiuni suficiente 
pentru deschiderea lui T1, dar 
prea mică pentru a deschide D5, 
va conduce la aprinderea diodei 
D4. Creşterea semnalului la in- 
trare va conduce la intrarea in 
conducţie a diodei DS şi deschi- 
derea lui T,. deci se va aprinde 
Dy.. În acelaşi timp. datorită 
deschidern lui Tex. si Ta nu va mai 


primi prin RS nivel logic „1. 
ceea ce va determina inchiderea 
sa şi stingerea diodei D4. Creşte- 
rea in continuare a semnalului la 
intrare, prin deschiderea diodei 


(CONTINUARE ÎN PAG. 80) 


2SK644 10 
2SK693 13 
2SK694 12 
2SK678 13 
2Sk788 13 
2SK789 15 
2SK790 15 
2SK858 2 
2Sk856 45 
2SK857 45 


0.7 —1 
0.3 —0.4 
0.4 —0,5 
0,3 —0.4 
0.4 —0.5 
0.3 —0,4 
0.3 —0,4 
3 —4 
0.02 
0,02 
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CIRCUITE INTEGRATE 
AMPLIFICATOARE AF 


Prezentăm patru circuite inte- 
grate monolitice amplificatoare 
de audiotrecvenţa utilizate în 
aparatura de larg consum. 

Daca primele trei circuite sint 
destinate, in special, utilizarii în 


Ing. A. MATEI 


televizoare, avind şi unele funcții 
specifice modului de lucru în re- 
ceptoarele TV, al patrulea circuit 
monolitic integrat este extrem de 
râspindit în aparatura audio por- 
tabila și este un amplificator ste- 


reotonic. 

Interesant este circuitul 
TDA2610A (PHILIPS-O- 
LANDA). specia! concepul pentru 
a lucra în receptoarele TV. fund 
alimentat din transformatorul de 
baleiaj orizontal. Circuitul inde- 
plineşte două funcțiuni: 

— amplificator audio; 

— stabilizator de curent pentru 
alimentarea amplificatorului. 

Este prevazut cu toata gama 
de protecţii şi este utilizat în ci- 
teva receptoare TV in culori pro- 
duse în F.P. Bulgaria (Colorstar, 
Sofia 81, 82, 83), 


(URMARE DIN PAG. 79) 


D,_va conduce la deschiderea 
lui T3. Acesta comandă aprinde- 
rea diodei :D6. dioda cap de 
scală, şi stingerea diode D,, prin 
blocarea lui T,: Aprinderea dio- 
dei D6 indică atingerea sau de- 
pâşirea domeniului maxm de 
inăsura. 

Acest VU-metru l-am realizat 


în varianta stereolonica (doua 
secţiuni identice), introducind in- 
tre punctele A şi B de pe schema 
8 module E. Pentru o tensiune 
de alimentare mai mica sau mai 
mare. trebuie modificat rezistorul 
R2, astfel incit montajul sa con- 
sume în jur de 40 mA sau, mai 
bine, pentru a obține o luminozi- 
tate cit ma: convenabila a 


LED-urilor. 

Am incercat inlocuirea diode- 
lor D5,.. Du. printr-un divizor de 
tensiune rezistiv, fară a obţine 
însa rezultate pozitive. 

De asemenea nu este posibila 
folosea de porți „ŞI, „ŞI-NU' in- 
tegrate. datorita necesitaţii de a 
avea acces la punctul interme- 
diar C (vezi figura) 
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PARAMETRI! PRINCIPALI! Al CIRCUITELOR INTEGRATE 


TDA26104 TDAZ611AQ uPC1241H LA410aR 
PARAMETRUL UM PHILIPS PHILIPS NEC NYO 
OLANDA OLANDA JAPONIA JAPONIA 
Tensiune de alimentare. Ua v 25 27 13.2 9 
Tensiune maxima, Uma, v 35 35 26 18 
Puterea livrata la Ua W 7W 7W 17W 2x4 W 
W THD = 10%  THD — 10% la 13.2V ia 9v 


Curent absorbit. la 


1.2 1.2 1.0 


Impedanța de intrare, Zi 
Impedanţă sarcina, Zs 
Banca de frecvenţă reprodusă 


45 


25 
40 = 20000 40 


Temperatura maxima a joncţiunii 


Gamma de protecţii 


Capsula 
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150 


protecţie 
termică (P.T.) 
protecţie la 
scurtcircuit 
pe sarcina 
PSS 


DIL20 


cu rad intern 


ai 


AI-FI 


*Ual+38v) 
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O varianta îmbunătăţită a 
acestui circuit este TDA26114AQ, 
la care a fost redus numarul 
componentelor externe. Toto- 
dată a fost adaptata o capsula ce 
ușurează disipația căldurii dega- 
jate ca şi un montaj pe radiator 
mult simplificat. 

Menţionam că schemele elec- 
trice aparțin unor realizări indus- 
triale (receptoare TV și radioca- 
setoloane portabile) 


BIBLIOGRAFIE: 


Colecţia RATE 1988 — RP. Bul- 


garia 
Rx — CW25F — Operating In- 
structions” — National 
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CIRCUITUL HIBRID 


Circuitul hibrid STk 050 
(SANYO-—Japonia) este un am- 
plificator monotonic de audio- 
frecventa avind urmatoarele ca- 
racteristici tehnice. 
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STK 050 


Ing. A. MATEO 


— tensiune de alimentare Ua = 
35 V. 

— putere nominală pentru Ua 
= + 35 V este de: 90 W pe o re- 
zistență de sa:cina de As = 411 


+ Poni 


HI-FI 


55 W pe o rezistență de sarcina 
Rs = n 


torsiuni armonice THD = 
re la Pieșire = 50 W, As =8i1 
= Hz 

— banda de lrecvenţa repro- 
dusa este cuprinsă între 15 Hz şi 
70 kHz, cu neliniaritate de +1 dB. 

— neliniaritatea benzii de frec- 
vența în intervalul 20-20 000 Hz 
este de + 05 dB. 

in figura 1 este prezentata 
schema electrică de utilizare a 
circuitului hibrid STK 050, Se va 
ține cont ca puntea redresoare 
să asigure un cutent de SA în re- 
gim continuu pentru un singur 
hibrid. în cazul unui montaj ste- 
reotonic se prefera alimentarea 
separata a fiecâru' mbrid (trans- 
formator + punte + condensa- 
toare electrolitice de filtraj). In 
cazul în care se va utiliza un sin- 
gur transformator, dimensionat 
corespunzător, se va prefera uti- 
Mzarea a două punți redresoare 
şi a condensatoarelor de hiliraj 
a are pe fiecare canal 

In hgura 2 este figurat circuitul 
hibrid cu cotele nezesare pentru 
montaj. Se va utiliza un radiator 
de aiuminiu, eloxat in culoare 
neagră. cu aripioare verticale. 
Suprafaţa minima a radiatorului 
va li de 500 cm2 Suprataţa de 
contact circuit-radiator va fi unsa 
cu un strat subțire de vaselină si- 
liconica. 

Se observa ca circuitul hibrid 
necesită un numâr redus de 


componente externe, dar acestea 
trebuie să fie de buna calitate şi 
atent verificate inainte de mon- 


taj. 
BIBLIOGRAFIE: 
RTE. 12/1988, Bulgaria 
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ECHIVALENȚE 
SERIA 4000 


. 
muereelecironica 
< 
=! < 
FE EI 
“ ! ! x 
< “i mă 

pi A, se : 

z 25 x [toi == DEE ax Ei 
Zi le So lă P3 g 82 2: a ză 
2 Psi Ha [Daci [shă = 23 ae că ZN 
ze [ăi Ei Du 3 î [si--] => az [să 
>2 Ea za [la] 0 [7] 9I 82 Să 9% 
92 ao a80 ai a2 eX 2 [E] Ei 23 
jă 0 E28 20 E8 tă ua 08 ae a 
co [rată] [ra [ă] XE io >o co [:4ă] co [a] 

1 2 E) a 5 [i tă 8 3 10 
4041 4041 4041 4041 — — — — =s = 
4042 4042 4042 4042 14042 K561TM2  — 4042 4042 = 
4048 4043 4043 4043 14043  K561TR2  — — —- = 
4044 4044 4044 4044 14044 — — 4044 4044 — 
4046 4046 4046 4046 14046 — 4046 4046 o — 
4047 4047 4047 4047 — = 4047 — — 74047 
4048 4048 4048 4048 — = — 4048 = = 
4049 4049 4049 4049 14049  K561LN2 4049 — 4049 74049 
4050 4050 4050 4050 14050  KS61PUA 4050 4050 4050 74050 
4051 4051 4051 4051 14051  K561KP2 4051 4051 — — 
4052 4052 4052 4052 14052  K561KP1 4052 = = = 
4053 4053 4058 4058 14058 = 2058 = = 2 
4054 4054 — 4054 — = — — = — 
4055 4055 — 4055 — = — = 4055 = 
4056 4056 — 4056 — — — — 4056 — 
4060 4060 4060 4060 14080 — 4050 


4066 4066 4066 4066 14066  K561KT3 4066 4066 4066 74066 
4067 4067 — 4067 — — — — - = 


4068 4068 — 4068 14068 — 4068 — — pă 
4069 4069 4069 4069 140693 — — — 4069 74063 
4070 4070 4070 4070 14070  K561LP2 — — feri = 
4071 4071 4071 4071 14071 K561LE5 — 2200 4071 74071 
4072 4072 4072 4072 14072 — — — = 74072 
4073 4073 4073 4073 14073 — — — 4073 — 
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Z-..._ 


TERMOSTAT- 
TEMPORIZATOR 


Aparatul este destinat în pri- 
mul rind hirtiei fotogralice Azo- 
color, al carei proces de prelu- 
crare necesita trei bâ develo- 
pare cromogena, albire-tixare, 
stabilizare. Deoarece cea de-a 
treia soluție (stabilizarea) nu so- 
Mcită tehnologii speciale, foto- 
grahle putind fi prelucrate în ea 
la lumină obişnuită. la o tempe- 
ratură şi cu o durata ce nu sint 
critice, nu ne vom mai ocupa de 
ea. Pentru celelalte două insa, 
producătorul hirtiei impune o to- 
leranţă strinsa pentru tempera- 
tura. mai ales la developare 
(20.20) şi da timpii de lucru 
pentru temperaturile de 23*C şi 
31*C. Cei mai mulţi fotoamatori 
sint tentaţi sa foloseasca tempe- 
ratura de 31*C. datorită scurtarii 
timpului de lucru, cele citeva mi- 
nute ciştigate sînt însă neglija- 
bile faţă de timpul pregatirii la- 
boratorului pentru lucru şi de cel 
rapit de executarea probelor 
pentru găsirea filtrajului de cu- 
loare cel mai corect 

Ati! circuitul de termostatare, 
cit şi cele două circuite de tem- 
porizare folosesc amplificatorul 
operațional HA741 (in schema 
numerotarea pinilor s-a tacut 
pentru capsula cu 2x7 terminale) 
în configurație de comparator 
Intrării neinversoare (5) | se 
aplica un potenţial fix în raport 
cu masa Atunci cind potențialul 


TERMOSTAT 


Rezistență 
încălzire 
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PAUL ȘARPE, Craiova 


aplicat intrării inversoare (4) 
atinge va!carea potențialului 
aplicat intrării (5). ieşirea (10) a 
amplificatorului operăţional bas- 
culează în saturație negativa 
Termostatul are ca presa prin- 
cipală un termistor a carui rezis- 
tența la 25*C sa fie de ordinul 
sutelor sau zecilor de kiloohmi. 
se poate lucra insă şi cu termis- 
toare de rezistența mai mica. El 
va fi montat intr-o sonda (daca 
este de dimensiuni mici, chiar in 
virtul unui pix sau tub de ca- 
rioca) şi va fi bine protejat pen- 
tru a nu patrunde lichidul la con- 
tactele lui. În timpul lucrului, 
sonda va fi ținută în soluţia de 
revelator. Cil timp temperatura 
soluţiei este mai mica decit cea 
normala de lucru, prestabilita cu 
ajutorul potenţiometrului P,. re- 
leul este anclanşat ținind sub 
tensiune rezistența de incalzire, 
iar LED-ul de culoare roşie este 
aprins. Cind temperatura atinge 
valoarea normală. AO bascu- 
leaza. releul declanşează ince- 
tind incalzirea. se stinge LED-ul 
roşu şi se aprinde cel verde avi- 
zind inceperea lucrului. Valoarea 
rezistențelor de încălzire va de- 
pinde de mărimea taselor de lu- 
cru, cantitatea de soluţii. mari- 
mea tâvii de termostatare, în 
care se allă introduse tasele, 
temperatura laboratorului şi tem- 
peratura aleasa pentru lucru. 


Pentru scurtarea timpului de pre- 
gatire. apa din tava de termosta- 
tare va fi incâlzita in prealabil pe 
un reşou sau aragaz. la o tempe- 
ratură apropiată celei de lucru 
in telul acesta rezistenței ce in- 
câlzire îi revine doar rolul de a 
suplini pierderile de câldura spre 
exterior şi, de regula, o putere 
de 80. . 150 W este sulicienta Se 
pot folosi rezistenţe de încalzire 
up acvariu. care au şi avantajul 
de a indeplini condițiile de elec- 
trosecuritate. 

Releul trebuie să anclanşeze 
ferm incepind de la cca 10V. O 
pereche de contacte inchis-des- 
Chis va fi folosită pentru LED-uri; 
cealaa, care trebuie sa poata 
suporta curenţi de intensitate 
mai mare, se va folosi pentru cu- 
plarea rezistenței de incalzire, 
Diodele electroluminescente vor 
fi aşezate pe panoul frontal in 
spatele unei maâşti cu orificii suti- 
cient de mici astfel incit lumina 
sa nu voaleze hirtia foto. La ne- 
voie. dacă totuşi lumina este 
prea puternică, se vor mari valo- 
rile rezistențelor_inseriate cu 
LED-urile. Dioda D, are rolul de 
a proteşa circuitul de curenţii de 
autoinducţie dați de ina rele- 
ului Bz 

Cele două temporizatoare au 
funcţionarea şi construcţia iden- 
uce — mica deosebire constind 
în durata temporizărilor şi deci în 
valoarea capacităţilor. 

În momentul in care comutato- 
rul este acţionat în poziţia 
„stari”, condensatorul incepe sa 
se incarce. iar LED-ul verde se 
aprinde şi ramine aprins pe tot 
timpul incarcarii. Cind potenţia- 
lul condensatorului îl egaleaza 
pe cel al intrării neinversoare (5) 


8% 


JOCURI DE LUMINI 


ing. KAZIMIR RADVANSKY 


Cu ajutorul circuitelor inte- 
grate se pot realiza montaje inte- 
resante de așa-zise „jocuri de lu- 
mini” 

Cea mai simplă schemă este 
cu doua LED-uri care se aprind 
succesiv Schema electrica de 
principiu este prezentată în fi- 
gura 1 şi este, in esenţa, un osci- 
Îator realizat cu trei porţi inver- 
soare dintr-o capsulă CDB404E. 
Frecvența de pilpiire se reglează 
cu ajutorul lui R,. În tabelul 1 
este dat modul de alimentare a 
C.I. Cu un CDB404 se pot realiza 
dovă asttel de montaje cu frec- 
vene de lucru reglate diferit 

În continuare recomandam 
două montaje care lucrează cu 
trei LED-uri. Primul dintre ele 
este prezentat în figura 2 şi se 
compune dintr-un circuit compa- 
rator, realizat cu porţile P;—P. 


lei) basculeaza. se stinge LED-ul 
verde şi se aprinde cei roşu, iar 
în casca telefonică, CT, se aude 
un semnal care avertizează asu- 
pra incheierii timpului de prelu- 
crare soluţia respectivă Tre- 
cind comutatorul în poziţia 
„stop”, încetează atit avertizarea 
acustică, cit şi cea optică. 

Durata temporizării depinde de 
capacitatea C a condensatorului. 
de valoarea A a rezistenței po- 
tenţiometrului şi de potenţialul 
față de masă al intrării (5) Daca 
acesta din urma are valoarea de 
63% din tensiunea nominaia, lu- 
cru realizat prin indeplimrea 
condiţiei Ruc/Rg=1,7, atunci tim- 
pul masurat va putea fi calculat 
cu formula: 


Tesut starni 

În locul divizorului rezistiv Rso/ 
Re se poate folosi un potențio- 
metru semiregiabil de 1 k11 ... 10 
kO cu ajutorul câruia putem 
aduce potenţialul intrării (5) la 
valoarea de 63% din U. masurat 
cu ajutorul unui voltmetru. 

Aparatul poate fi realizat in 
mai multe variante. Cea mai sim- 
plă este aceea în care el asigura 
termostatarea pentru o singura 
temperatură, aleasa astlel incit 
să fie mai mare decit tempera- 
tura maximă atinsa în laborator 
în anptimpul câlduros 
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ETALONAREA 
TERMOSTATULUI 


În locul potenţiometrului P, se 
conectează un potențiometru 
avind rezistența mai mare decit 
cea a termistorului. Sonda cu 
termistor se introduce într-un 
vas cu apă în care se află un ter- 
mometru de pri Apa din 
vas se aduce la temperatura de 
23*C. lie prin încălzire, fie tur- 
nind puţin cite puţin apă fier- 
binte şi agitind mereu pentru 
uniformizare Cind temperatura 
se stabilizeaza, se acţionează bu- 
tonul potenţiometrului pină în 
momentul cind se stinge unul 
din LED-uri şi se aprinde celă- 
lait. Se masoară rezistența R,, 
introdusa de potenţiometru în 
circuit în acest moment. Se 
aduce apoi temperatura din vas 
la 31*C, acționindu-se din nou 
butonul potenţiometrului pina 
cind AO basculează, fapt semna- 
lat de releu şi LED-uri. Se ma- 
soara rezistența R”, a potenţio- 
metrului. Potenţiometrul provizo- 
riu se înlocuieşte apoi cu o gru- 
pare serie formată din rezistenţa 
tixa R', (sau un semireglabil 
adus la valoarea respectiva) şi 
un potențiometru avind rezis- 
tența maxima RR, —Ruai 
carui buton, de dimensiuni ceva 


mai mari pentru uşurarea etalo- 
narii şi citirii, va fi scos pe pa- 
noul frontal. Rotirea completa a 
butonului potenţiometrului va 
acoperi astfel intreaga plaja de la 
23"C la 31*C. Menţinind sonda 
în apa din vas şi incâlzind apa. 
se va acţiona butonul potenţio- 
metrului urmarind bascularea 
pentru hecare grad și notind va- 
lorile pe scala. 


LISTA DE PIESE 


Ci — cucuite integrate HA7A! 
Tu. T — BD136, 138, 140. SPD1 
etc.. Ta. T, — EFT321, 323, GPI 


vezi textul, C, 
680 +F; Ci Ci 


BIBLIOGRAFIE: 


__— Anton Bielusici, „Fotogralia 
în culori” 
— Colecţia revistei „Tehnium” 
— „Circuite integrate — ma- 
nual! de utilizare” 
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de tip NAND cu două intrări 
dintr-o capsulă CDB400E, avind 
ca sarcină de ieşire trei LED-uri. 
şi două oscilatoare de semnai 
dreptunghiular, realizate după 
schema cl cu ajutorul por- 
ţilor inversoare Pys-Pg dintr-o 
capsula CDB404E. 

Montajul poate funcţiona în 
două variante. şi anume varianta 
1, cind LED-urile sint conectate 
la +V,, şi ca să fie in stare 
aprinsă la ieşirile A, B. C trebuie 
să avem stare logică „0": varlanta 
M (tig. 3) cind LED-urile sint co- 
nectate la masa şi pentru ca să 
fie in stare aprinsă trebuie ca ie- 
rile A. B, C să aibă stare logică 
„1”. În tabelul 2 (tabela de ade- 
văr) sint prezentate cele două 
variante; se poate observa ca ele 
sint complementare. Modificind 
frecvența de oscilație a unuia 
dintre oscilatoare, cu ajutorul lui 
R, se schimbă ritmul şi succesiu- 
nea de aprindere a LED-urilor. În 
tabelul 3 este prezentat modul 
de alimentare a C.l. utilizate. 

Cea de-a doua schema care 
utilizeaza trei LED-uri este pre- 
soalată în figura 4 şi se compune 

n: 

— patru oscilatoare realizate 
cu cite o poartă NAND trig- 
ger-Schmitt tip CDB413E, trei 
dintre ele. Ps, Py Pe. fiind: de 
frecvenţa fixă, iar P; de frecvenţă 
variabilă; 

— trei porţi NAND cu cite 
doua intrări tip CDB400E, P,, P>, 
P+. avind ca sarcină trei LED-uri 
de culori diferite. 

Pentru ca LED-urile să lumi- 
neze. trebuie ca pe cele două in- 
trari ale porților P,. P2, P+ sa se 
aplice o stare logică „1“, lucru ce 
se realzează cind oscilatorul de 
frecvenţă fixă şi cel de frecvenţă 
variabilă furnizează o stare lo- 
gică 1”. Acest lucru se poate 
observa în diagrama de tuncţio- 
nare prezentată în figura 5. Mo- 
dilicind frecvența oscilatorului 
realizat cu poarta P7, prin acțio- 
narea asupra potenţiometrului Ra 
se obţin diverse variante de 
aprindere a LED-urilor. În tabelul 
4 este prezentat modul de ali- 
mentare a Cl utilizate. 

Ultima schema pe care o pro- 
pun este o „lumină dinamică” cu 
10 LED-uri. Schema electrica de 
principiu este prezentata in fi- 
gura 6 şi se compune din 

— un oscilator de semnal 
dreptunghiular realizat cu ajuto- 
rul unei. porţi trigger-Schmitt, 
CDB413E: 

— un numarâtor decadic de tip 
CDB4s0: . 
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— un decoditicator BCD-zeci- 
mal de tip CDB442 

Impulsurile generate de oscila- 
tor sint aplicate ia intrarea A 
(pin 14) a numărătorului, obţi- 
nind Ia ieşire secvențele de stari 
logice contorm tabelului de ade- 
var cunoscut. Ieşirile numarăto- 
rului sint conectate la intrarea 
decoditicatorului care realizează 
decoditicarea starilor logice de 
la intrare. obținindu-se succesiv 
Stare logică „0” la ieşiri astfel în- 
cit LED-urile L,—L„ se vor 
aprinde cite unul in mod succe- 
Siv, creind un efect placut de lu- 
mină dinamică 

În tabelul 5 este prezentat mo- 
dul de alimentare a CI. iar în fi- 
gurile 7 a. b, c sint sugerate 
teva moduri de aşezare a LED-u- 
rilor. Ritmul luminii dinamice se 
poate modifica prin schimbarea 
trecvenţei oscilatorului cu ajuto- 
rul potenţiometrului A, 


TABELUL 5 
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CEAS DIGITAL 


GHEORGHE BĂLUȚĂA 


AS 
N LED imehieator AM-Pm 
na 


Masa, 
ceasului 


Afisare 
la cerere 


i Masa: 


afesajulai 
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În cele ce urmează descriem 
construcția unui ceas electronic 
de masă, cu cuarț şi afişaj digital 
cu LED-uri, avind alimentare 
mixta din rețea şi acumulatoare 
(sau baterii). S-a optat pentru 
acest mod de alimentare in sco- 
pul rezolvării compromisului în- 
tre consumul relativ ridicat al 
LED-urilor şi necesitatea ca 
montajul sa nu iasă din tunc- 
iune atunci cind apar intreruperi 
în rețea. În cazul de faţa, afişajul 
stă aprins atit timp cit exista len- 
siune de rețea, iar in cazul unei 
întreruperi afişajul se stinge. dar 
ceasul continuă sa funcționeze 
alimentat din acumulator sau ba- 
terie (consum 0.1 mA) Afişarea 
orei se face in aceasta situație 
doar la cerere, prin apasarea 
unui push-buton 

Schema ceasului (fig 1) diferă 
de aplicaţia tipica a circuitului 
MMC351 (ceas auto) prin faptul 
că se utilizează afişaje cu anod 
comun. Pentru aceasta s-au in- 
trodus tranzistoarele T7—T13 
prin care se face comanda cato- 
zilor (prin multiplexare) şi s-au 
adaptat circuitele celorlalte tran- 
zistoare din schema. Menţionăm 
specia unui LED, care indică 
orâ antemeridian (AM) sau post- 
meridian (PM). El poate fi chiar 
segmentul „F* al primului digit 
(vezi fotografia). deoarece din 
acest digi! nu se folosesc decit 
segmentele necesare afişării ci- 
frei 1. Un alt LED, care clipeşte 
de două ori pe secunda pentru a 
indica funcţionarea ceasului, 
poate fi punctul zecimal dintre 
digitul 2 şi 3 

Cuarțul este recuperat de la un 
ceas de mină delect, iar frec- 
venţa oscilatorului intern al cir- 
cultului poate fi ajustată în limite 
nu prea mari, faţa de Irecvenţa 
de rezonanţă a cuarțului, din C2 

Butoanele şi 12 (push-bu- 
ton) servesc la potrivirea orei şi 
minutului 

Se observă in schema exis- 
tența a doua mase diferite. mar- 
cate prin simboluri distincte Ele 
servesc pentru alimentarea sepa- 
rata a ceasului propriu-zis şi a 
atişajului 

în figura 2 este data schema 
de alimentare. Se pornește de la 
un alimentator (preferabil stabili- 
zat) de la rețea şi de la un set de 
4 acumulatoare CoNi. care se in 
carcă permanent prin R19 şi D5 
(sub aproximativ 10 mA) cind 
exista tensiune de rețea. Daca 
nu se pot procura acumulatoa- 
rele menţionate, se va îintrebu 
inta o baterie patrata de lanterna 
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(4,5 V), dar în acest caz trebuie 
deconectat lanțul R19—D5. 

Funcționarea alimentării aste 
urmatoarea: cind există tensiune 
in rețea. minusul de la alimenta- 
tor este conectat prin D1 la masa 
ceasului şi prin D3 la masa afişa- 
jului. Prin comutatorul K1 poate 
fi aleasă afișarea cu intensitate 
mare (poziţia 1. consum cca 120 
mA) sau redusa (poziţia 2, con- 
sum de ordinul a 40 mA). Ultima 
poziţie este utilă pe timpul nopți 
sau în condiţii de iluminare am- 
bianta redusa. 

În intervalele în care tensiunea 
rețalei lipseşte. ceasul continuă 
sa lie alimentat prin D2 de la 
sursele chimice. dar afişajul nu. 
La cerere, prin apasarea pe 
push-butonul 13, este alimentată 
şi masa afişajului, asttel incit pu- 
tem citi ora şi minutul. 

Realizat compact, pe doua 
placi de circuit imprimat, ceasul 
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a putut fi introdus într-o carcasă 
de maşină electrică de ras (vezi 
fotografia). Push-butoanele au 
fost construite din lamele de 
alamă. Acumulatoarele sau bate- 
riile se pot plasa într-un „soclu” 
paralelipipedic cu dimensiuni de 
circa 60x60x20 mm. iar alimenta- 
torul cel mai compact este 
ATV-1 (reglat pe poziţia 6 V), 
produs, de Întreprinderea Tehno- 


LISTA DE PIESE: 


CI1 — MMC3S1: Cl2 — 
MMC4511, Afişaj — MDE2101 V, 
T1-13 — BC 1718; D1-5 
—1N4003; Q — cuarţ 32 768 Hz, 
R1-4, 6, 7, 11-17 — 2.7 KI: RS, 
8—39 î, R9 — 100k10, R10 — 20 
MO; R18-24 — 180. R25 — 100, 
R26 — 100 1); C1 — 47 pF; C2 — 
5 35 pF: C3 — 100 uF/10 V. 
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ȘTIAȚI CĂ. 


„la 2 februarie: 1853 se inau- 
gurează prima linie telegratica 
din țara noastră care tacea le- 
gătura între lași şi Viena? Un an 
mai tirziu se inaugurau liniile 
Iași-Predeal şi lași-Bucureşti, 

„în 1883 Thomas A, Ză 
introducind într-un bec cu in- 
candescenţă o mică placă meta- 
lică, a observat că un galtane 
metru din circuit indică 
unul Elicea E cari cînd placa 
era legati iul pozitiv al sur- 
sei de slirmeiare, raminind la 
zero Sr legarea acesteia la polul 
negativ? El a descoperit astiel 
tenomenul de emisie termoelec- 
tronică. denumit şi „efectul Edi- 
son”, care a pus bazele electro- 
nicii moderne. 

„în 1905 fizicianul şi ingine- 
rul român Augustin ilor 
(1882—1964) a demonstrat pri- 
mul câ pe un acelaşi circuit se 
pot transmite simultan mai 
multe convorbiri telefonice, cu 
ajutorul curenților alternativi de 
înaltă frecvenţă? Prin realizarea 
ingeniosului dispozitiv ce folo- 
sea fenomenul de rezonanţă 

electrică. A. Malor este conside- 
rat iniţiatorul telefoniei multiple. 

„în acest an se împlinesc 75 
de ani de cind, folosindu-se apa- 
ratura de laborator din Turnul 
Tepeş din actualul Parc al Li- 
bertaţii din Bucureşti, s-a reali- 
zat Deane legătură radiotelegra- 
fică dintre România și strâi- 
năâtate? 

„„cel mai vechi aparat de 
măsură este dioptrul inventat de 
Neron din Alexandria (sec. |! e.n. 
cunoscut matematician și fizi- 
cian, autor al unor importante 
lucrări de optică şi mecanica? 
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Montajul conține 6 bistabili 
„JK master slave” convertiți în 
bistabili D, 6 porți inversoare şi 
un operator ȘI-NU cu 8 intrari 
Bascularea bistabililor se _reali- 
zează prin aducerea la potential 
„0' a intrării de tact,care printr-o 
fezistenţă de 5 1 k() este ținută în 
permanenţă la +5 V Aducerea la 


o, CR | 
[| 
cr 

L| a 


ConvERSIE JK ÎN D 


|. LISTĂ COMPONENTE 
RI-RT-S1K.n -buc 
CHC6=0ONF - 6tuc 
CI, C12,C13-CDB473-3tuc 
CI=CDB 230 1buc 
CIS-CDB 404 -1bnx 


SANDU DUMITRU 


potențial „0” se realizeaza cu 
ajutorul unei taste cu revenire 

Ieşirea Q a bistabilului are po- 
tenţialul „0” cind acesta este re- 


setat şi „1' logic la acţionarea 
tastei de tact Preluat de o 
poartă inversoare (din Cl 


CDB404). acest nivel logic este 
aplicat pe tasta care comanda 
tactul urmatorului bistabil. Daca 
primul bistabil nu este basculat 
din starea inițială atunci nici cel 
de-al doilea bistabil nu poate fi 
acționat, deoarece ieșirea inver- 
sorului se află în „1 logic; or. 
bistabilul basculează cind pe in- 
Warea de tact primeşte un impuls 
0” logic 

Deci pentru acționarea tuturor 
bistabililor trebuie respectată ri- 
guros ordinea de acţionare a tas- 
telor În cazul nostru. trebuie 


tastat T1. T3, T5. 17, T9, T11, 
deci o combinaţie de 6 ctre. 
Dacă este acţionata o ahăâ 
tasta — respectiv una dintre tas- 
tele capcana (T2. TA, T6. T8, 


Tn) — se reseteaza 
ioţi dispozitivul reve- 
nind în starea inițiala. Aceasta 
stare nu-l avertizează pe eventu- 
alul intrus care ar incerca sa 
descifreze. cifrul 

in momentul in care a fost tas- 
tat corect cifrul. toate iesirile Q 
ale bistabililor se află in stare lo- 
gică „1*. Operatorul ŞI-NU cu 8 
intrari (CDB430), care pină acum 
avea ieşirea in „1” logic, trece îi 
„0 logic Preluat de inversorul 
circuitului CI5 este translormat 
în „1 logic. Acest nivel poate 
comanda un tranzistor care are 
drept sarcină un releu, poate co- 
manda un tiristor etc. 

Condensatoarele cuplate în 
paralel cu tastele de comandă 
ewta posibilitatea ca din cauza 
unei taste de slabă calitate (care 
nu realizeaza un contact perfect 
la acţionare), printr-o singura 
apasare sa lie transmise doua 
praguri de „0" pe intrarea de 
tact, ceea ce ar duce la bascula- 
rea și resetarea bistabilului 

Pentru  „deschiderea” cifrului 
este bine ca în prealabil sa ție 
actionata una dintre tastele de 
resetare, fapt ce ne garantează 
răspunderea promptă la comenzi 
a dispozitivului 


ere 
032 cs cea 
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Automatul termic a carui 
schema electrica de principiu 
este prezentata in ligura poate fi 
folosit ca detector de tempera- 
tura hmita. cind depaşirea valorii 
prestabilite pentru temperatura 
mediului controlat este semnali- 
zata acustic. sau ca termostat 
electronic. cind se impune o re- 
Qlare automata a temperaturii 
unui mediu. Asigurind o plaja de 
reglaj de 15*C—45*C, termost; 
tul poate fi folosit pentru menţi 
nerea unei temperaturi constante 
intr-o camera, pentru acvarii, la 
baile fotogralice etc 


1 PRINCIPIUL DE 
FUNCȚIONARE 


in ambele variante tuncţionale 
schema are următoarele parți 
componente comune: un amplifi- 
cator de cc. realizat cu ajutorul 
vanzistorului T, un circuit bas- 
culant trigger-Schmiit realizat cu 
o poarta CDB413, precum şi 
sursa de alimentare. 

În stare de repaus. cind tem- 
peratura mediului sesizata de 
termistorul Th nu a atins valoa- 
rea relata cu ajutorul potenţio- 
metrului R,. tranzistorul T, con- 
duce. la intrarea porții P, avem 


i EX Miu 


K. RADVANSKY 


stare logica 1. iar la ieşire stare 
logică 0. În momentul in care 
temperatura tinde spre valoarea 
reglat. rezistența termistorului 
scade, tranzistorul T. incepe sa 
se blocheze, iar cind tensiunea 
la intrarea porții P, scade sub 1.1 
V circuitul basculeaza şi la ieşire 
avem stare logica 1 


1 a DETECTOR DE 
TEMPERATURĂ LIMITĂ 


Comutatorul K se pune pe po- 
ziia 1, Cu cealalta poarta. P. 
componenta a capsulei CDB413, 
se realizeaza un oscilator care 
este comandat de iesirea porți 


in stare logica 0 pe pin 9 osci- 
latorul este inhibat, iar 
logică 1 oscilatorul tuncţioneaza. 
semnatul obținut în dituzor 
anunţind starea de alarma. adica 
depaşirea temperaturii reglate. 


1b TERMOSTAT 


Comutatorul K se pune pe po- 
ziţia 2 În acest caz poarta P, co- 
manda direct un bristor. care are 
ca sarcina un releu de ca. ale 
carui contacte realizeaza diverse 
comenzi în cadrul unui circuit de 


automatizare. De exemplu. o re: 
zistența electrica de încălzit este 
conectata printr-un contact Ni la 
o sursa de alimentare; în mo- 
mentul depaşirii temperaturii do 
rite releul anclanşeaza ş: intre- 
rupe alimentarea rezistenţei de 
încălzit Acest lucru este semna- 
lizat oplic de catre LED-ul D, 
Alimentarea montajului electro- 
nic se realizează la tensiunea de 
5 V cc. obținută cu ajutorul unei 
surse stabilizate de tensiune. 


2 REALIZAREA PRACTICĂ. 
ETALONAREA 


Montajul se realizeaza pe o 
placuţa de cabiaj imprimat a ca- 
rui proiectare nu ridica pro- 
bleme. Transformatorul utilizat 
este de tip sonerie 220 V/ ca. 
Termistorul trebuie sp aibă R.:= 
5101. n420,2=--4,1%/*C şi esie 
de tip CN produs de IPEE-.E- 
lectroarges”. Termistorul trebuie 
bine fixat din punct de vedere 
mecanic şi legatura electrica cu 
montajul să fie de buna calitate. 
Etalonarea “ constă in gradarea 
scalei potenţiometrului în grade 
Celsius şi-se poate realiza astiel: 
se introduce termistorul intr-o 
eprubetă de sticiă umplută cu 
ulei mineral, care, la rindul ei, se 
aia împreuna cu un termometru 
într-un vas cu apa Prin încalzi- 
rea lentă a apei se urmareşte ter- 
mometrul şi se reglează poten- 
țiometrul R, pina ce automatul 
lucreaza. Operajia se repetă de 


Exista cazuri cind trebuie sa 
folosim maşina electrică de ras 
dotata cu motor pentru 220 V/ 
50 Hz, dar avem la dispoziție nu- 
hai acumulatorul autoturismu- 
lui 

Daca sintem posesorul unui 
„Trabant” sursa va Îi 6V, iar în 
cazul unui autoturism „Dacia 
sursa va li 12V. 

Situaţia este rezolvată daca 
realizam un convertizor care. 
preluind energie din bateria 
de acumulator, sa debileze 
220V/50 Hz şi o putere de apro- 
Ximativ 20W. 

Convertizorul se construieşte 
pe un miez cu secțiunea de 5-6 
cm? după schema alăturată. 

Pentru alimentari la 6V în- 
faşurarea Z1 are 2 x 38 spire 
CuEm 1.3, iar Z3 are 2 x 34 spire 
CuEm 0,4 

Pentru alimentarea la 12V, 
Z! = 2 x 80 spire CuEm 1; Z3 = 
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2 x 34 spire CuEm 0.34 
În ambele cazuri Z2 
spire CuEm 0.25 


1 800 


sint 
montate pe radiator de caldura 
de 50 cm: 


Tranzistoarele ASZI7 


9 


Citeva ori pină se delinitivează BIBLIOGRAFIE: pila Ed. Albatros, Bucureşti, 


etalonarea precisă a scalei lui R,. Colectiv — Practica electronis- 

Realizat îngrijit, automatul termic tului amator, Ed Albatros, 1984. N  Dragulanescu — Agenda 
va funcţiona bine şi işi va dovedi pag. 277. ragioelectronistului, Ed.  Teh- 
utilitatea. IC. Boghiţoiu — Electronica mica. Bucureşti 
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CONTROLUL AUTOMAT 
AL NIVELULUI DE IEȘIRE 


CLAUDIU-DANIEL MUNTIANL 


Majoritatea utilizatorilor de 
calculatoare personale au avut 
ocazia să constate câ variaţile 
semnalului la reproducerea unei 
inregistrări sint toarte mari, aces- 
tea pulind ajunge pina la ciţiva 
decibeli. De multe ori, cauza o 
constituie calitatea oxidului mag- 
nelic de pe bandă şi in acest caz 
nu rămine practic nimic de facut, 
incercarile de a „culege” datele 
stocate fund mai intotdeauna 
inutile. 

Construcţia propusa în conti- 
nuare incearcă sa dea o soluție 
acestei probleme. Montajul se va 
insera intre ieşirea casetotonului 
şi intrarea în calculator şi va lur- 
niza un semnal constant chiar la 
variaţii man ale semnalului de in- 
trare. 

Funcționarea schemei se ba- 
zează pe proprietatea TECJ de a 
luncţiona ca rezistența contro- 
lată in tensiune şi pe posibilita- 
tea controlului amplificării unui 
AO prin modificarea circuitului 
sau extern. 
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Pentru o mai uşoară înțelegere 
a funcţionării montajului ne vom 
N apleca puţin asupra utilizării 

&3=0 TECJ ca rezistenţă controlată în 
tensiune, 

O familie de caracteristici 1» 
(Vis la Vu=ct arată ca în figura 
1. Se observa că in vecinătatea 
originii caracteristicile sint prac- 
tic liniare, unde este zona de 
tuncționare a TECJ. 

în figura 2 sint prezentate 
aceste zone ale caracteristici la 
o scară ceva mai mare 

Se remarcă faptul că pentru 
Vu mici (citeva sute de m) se- 
tul de caracteristici este alcatuit 
de nişte drepte a câror panta 
este dictata de Vas, 

Sa mai notăm tot aici faptul ca 
pentru tensiuni V„„ < O TECJ-ul 
funchoneaza practic in acelasi 
mod. cu Singura diterență ca 
drena (D) şi sursa (S) iși 
schimbă. rolurile. 

În figura 3 am reprezentat o 
singură caracteristică corespun- 
zind unei valori fixate Vi. Între 
punctele P1 şi P2 de pe această 
dreaptă. Ve; suferă o variaţie 
D Vp careia i coresounde ovaria- 
pe A, a curentului de drena Pu- 
tem astfel defini rezistența dina- 
mică a canalului D-S ca 
portul acestor două variaţii: 

A Ves 
Ros * E 
A loş 

Rim îşi păstreaza practic va- 
toarea toat: punctele unei 
anumite caracteristici pentru V,, 
=ct, insă, după cum se observă 
în tigura 2, ea se moditică o dată 
cu Vis 

Trecind la analizarea schemei 
(fig. 4). se observa că primul AO 
(IC1) este montat ca ampi'ficator 
cu ciştig controlat Semnalul de 
ieşire al lui IC1 este regresat cu 
ajutorul diodei D1. dupa care 
este amplificat de câtre IC2. care 
comandă poarta tranzistorului 
TI. După cum s-a aratat. acesta 
funcționează ca o rezistența co- 
mandată în tensiune, modificind 
astfel circuitul exterior al AO de 
intrare. Nivelul de ieşire al lui 
IC1 este menţinut astfel constant 
pentru variaţii destul de mari ale 
semnalului de intrare, IC3 are ca 
rol impiedicarea oricărei reacţii a 
ieşiri! asupra lui IC1 

La intrarea circuitului avem un 
potențiometru de 50 k care per- 
mițe adaptarea montajului la di-: 
verse niveluri ale semnalului de 
intrare 

Pentru realizarea practica s-au 
folosit bine cunoscutele /M741, 
în vananta cu 8 pini. în capsulă 
de plastic 95 


Nas = —4v 


Ves = =2y 
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Sati] 


TECJ-ul utilizat este de tip D1 este o diodă cu Si de tipul cu cablu ecranat 


BFW 11. insă oricare alt model  1N49148 iar rezistențele sint toate Alimentarea se va face dintr-o 
cu canal n poate conveni scopu- de 1/4 W. sursă dubli de + 12 V, bine sta- 
lui propus (de exemplu BF245, Legaturile la bornele de intrare  bilizată şi filtrată. 

2N3819 etc). şi ieşire vor fi obligatoriu fâcute 
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strate 
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Casetofonul EM 2001, produs 


de „Electromureş”, este stereo ! 
i 


de tip deck. 


Se alimentează din rețeaua de |! 
V. de unde pi : 3 


duce semnalul într-o banda de 


frecvențe cuprinsă intre 63 Hz şi! 
iz i 


15 kH. 
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Pick-up-ul PDEM-02, produs „Flectromureş . este prevăzut cu un preamplificator şi corector RIAA echi- 


pat cu două circuite A7A1.. ă Ş rai 
Ca turația discului să fie cit mai constantă şi pentru diminuarea distorsiunilor. alimentarea motorului se 


tace prin intermediul unui bloc regulator de turație. Controlul turaţiei se face pe cale optică 


ALMANAH „TEHNIUM“ 199% 


9 


TUNERUL  Lata- 
yette ST20 acopera 
gamele_ de unda 
UM şi FM (88—108 
MHz). 

În FM are o sen- 
sibilitate de 7.5 „V 
la un raport sem- 
nal/zgomot de 30 
dB, frecvenţa inter- 
mediară este de 
10.7 MHz. precum 
şi CAF comutabil 

Secţiunea AM lu- 
creaza între 535 şi 
1605 kHz. cu o 
sensibilitate de 
200 „V pentru un 
raport semnal/zgo- 
mot de 20 dB, frec- 
venţa intermediară 
fiind de 455 kHz. 

Pentru FM. la in- 
trare are un ampliti- 
cator RF cu un 
tranzistor montat 
BC, urmat de un 
schimbator de frec- 
venţă montat tot in 
bază comună (BC). 
Trei etaje de FI asi- 
gură sensibilitatea 
dorita, urmate apoi 
de detectorul de ra- 
port şi decodorul 
stereo. 

Semnalul de CAF 
este preluat de la 
rezistoarele R123 şi 
R109 şi aplicat dio- 
dei Q113. 

Recepţia AM are 
un etaj convertor si 
doua etaje FI ur- 
male de detector 
Cele doua etaje 
FI-AM sint comune 
cu etajele FI-FM 
Q105 şi Q106. Al- 
mentarea este asi- 
gurata din reţeaua 
de 220 V 
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MK 
- 450 


Casetofonul MK-450, pro- 
dus Unitra, este special con- 
struit pentru înregistrarea și 
redarea programelor pentru 
calculator, dar poate fi folo- 
sit şi pentru programe muzi- 
cale monofonice. 

Caracteristici: viteza de 
deplasare a benzii 4,76 cm/s; 
banda de frecvenţă repro- 
dusă 80 Hz—10 kHz; putere 
debitată = 0,7 W; tensiune 
de alimentare 7,5 V. 


INTEGRA 
4000 
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Acest aparat conţine un case- 
toton, un tuner AM-FM şi un am- 
plificator de putere. 
Ampliticatorul poate debita 
2x10 W cu 0,3% distorsiuni într-o 
bandă de frecvenţe cuprinsă în- 
we 30 Hz şi 50 kHz, în plus, are 
posibilitatea corecţiiior de ton de 
+10 dB la 100 Hz şi 10 kHz. 


Tunerul recepționează gama 
AM 1605—525 kHz şi FM 
87.5—108 MHz. Casetofonul lu- 
crează pe 4 piste cu viteza de 4.8 
cm/s, reproducind o bandă de 
frecvențe de 30 Hz—12 kHz. 

Frecvența semnalului de şter- 
gere şi premagnetizare este de 
84 kHz. Tunerul FM are intrarea 


FET2SK-aE Tia 25CTB4-R 
.. 


Ras 2SC3B0Y TRIo4 25C380-0 TRios 


3 TR205*50, TR204 
2SC300-04E 2: 


TRios 2 
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. criminatorul, tip detector de ra- 
[] port. este format din 
| D102-—D103. Recepţia AM este 
3 asigurată de TR201 (amplificator 


convertor) şi TR202 (oscilator). 

Tranzistoarele TR203 şi TR204 
pe FET-2SK41, tranzistorul convertor. Etajele FI-FM (10.7 sint amplilicatoare FI-455 kHz. 
TR102 fiind oscilator, iar TR101 MHz) sint TR103 = TR107. Dis- detector fiind D201. 


TR30s02  TR503304 TReouca  TReos6oi TRI TR603,640. 
25C832ABI 28CES2ATI 2SC6S2A7I 23063447 zsce3aay 250314-0£ 
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Casetotonul RD 4300 
este de tip stereo in tor 
mat deck (fara amphtica- 
tor de putere), 

Viteza de deplasare a 
benzii este de 4,75 cm/s, 
ceea ce asigură o durata 
de inregistrare de 60 de 
“minute pentru casete C60 
şi o durata de rebobinarr 
de 70s. E = 

Impedanţa de intrare 
pentru microlon este de 
20 k10, iar a intrării auxi- 
hare de 500 ki. 

La ieşirea de linie se ob- 
ne o impedanţa de 2 ki). 

Casetotonul este dotat 
cu sistem Dolby şi reglaj 
automat al vitezei de rota- 
pe_a motorului. 

Curba de râspuns este 
de 20—16 000 Hz pentru 
banda magnetica obișnu- 
ită și de 20—18 000 Hz 
pentru banda cu dioxid de 
crom. 
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FERGUSON 3486F 
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SERVICE 


H. Goldring, tensiunea de ieşire 
find de 8 mV la 1 kHz. 

Receptorul conţine trei game 
FM, UM si UL. Sensibilitatea este 
de 2 „V pentru FM şi 50 „V pentru 
AM 


Ampliticatorul de putere asi- 


gura 25 W pe canal la o sarcina 
de 4 în şi 2x16 W la o sarcina de 


Distorsiunile armonice sint mai 
mici de 0,1% la o putere de 20W 
pe canal. 

Curba de răspuns este de 25 


Hz—30 kHz, cu o neunitormitate 
de 3 dB, reglaj de ton +12 dB la 
40 Hz şi 12 kHz. Ampliticatorul 
este dotat cu o corecție liziolo- 
gica comutabila de —30 dB +13 
dB la 40 Hz şi de +6 dB la 12 kHz. 


ALMANAH „TEHNIUM“ 1990 


SERVICE |. 


GENERAL TFC 6000 S este un GENERAL 
în retele fe poa iezi TFC 80008 


se alimentează din 4 baterii (6 V) 


sau din reţeaua de curent alter- 
nativ. 

Ca receptor acopera gama un- 
delor medii şi a undelor scurte 
(1,6—26 MHz) în trei subgame. 

Comutarea domeniilor de lu- 
cru se face cu un comutator ro- 
tativ care selectează bobinele 
pentru circuitele de intrare și 
pentru oscilator. 

Casetofonul reproduce o gama 
de frecvenţe cuprinsă între 100 şi 
6 000 Hz, puterea audio de ieşire 
fiind 3 W. 
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Blocul schimbator de canale Grundig 29500 sehipeazh majoritatea televizoarelor color din aceasta serie, fiind capabil a 
acoperi toate canalele din benzile VHF şi UHF, 

La intrare, nivelul semnalului este controlat de tranzistorul BC238 și apoi amplilicat de tranzistoarele AF379. Pentru VHF os- 
cilatorul este construit cu AF106, iar pentru UHF oscilatorul este construit cu AF280, 
Comutarea pe cele două domenii se face cu diode BA182, 


[ITI 
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SERVICE 
OCEANIC 


Oceanic, produs 
I.T.T., lucrează pe 
gamele UM şi UL şi 
are posibilitatea de 
acord fix pe trei frec- 
venţe. 

Puterea de ieșire 
este de 1 W, cu 10% 
distorsiuni într-o 
bandă 100 Hz—10 
kHz, +2 dB. Valoa- 
rea frecvenţei inter- 
mediare este de 480 
kHz. Alimentarea se 
face cu 9 V din bate- 
rii R14 sau din re- 
țeaua de curent al- 
ternativ. 

Partea de înaltă 
frecvență este con- 
stituită din trei etaje: 
un mixer şi două 
etaje FI — 480 kHz 
(T2—T3). Semnalele 
AF sint detectate de 
D2 și apoi aplicate. 

T4 are rol de limi- 
tator de amplitudine 
şi transforma totul în 
undă dreptunghiu- 
lară. Aceste semnale 
sînt injectate în 
TBA120, care este 
un discriminator ce 
emite semnale cu 
amplitudinea propor- 
ţională cu frecvența 
semnalelor primite. 

Acestea sint fil- 
trate de TAAB61 
Diodele D3—D4 pro- 
duc o tensiune conti- 
nuă care comanda 
un trigger (16—T7). 
T10 şi T11 formeaza 
un comutator elec- 
tronic. 

Amplificatorul de 
putere este TBA820, 
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TV-DX 
ANTENE YAGI 


R V Di 02 D3 DD 05 P. GEORGESCU 


Acest tip de antene este cel 
mai recomandat pentru recepţia 
semnalelor de televiziune, 

Construcţia lor se realizeaza 
din țeava de aluminiu, cupru sau 
Chiar fier galvanizat; este reco- 
mandat ca elementele sa aiba 
un diametru de 8—12 mm; fixa- 
rea se face pe un suport metalic 
sau de lemn 

Cablul de legatura trebuie sa 
aiba 754. 


YAGI 7 ELEMENTE 


TABELUL 1 — Dimensiunile constructive ale antenel Yagi cu şapte elemente 
(R+V+SD) 


CANALUL 


a 
40 


YAGI 9ELEMENTE 
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TABELUL 2 — Datele constructive ale antenei Yagi cu 9 elemente (3R+V+5D) pentru UIF 
(ciştigul: 10 dB; banda de trecere: 35 MHz) 


CANALE 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 


Bucla 
adaptare 


D4 D5 D6 D7 08 


YAGI 13 ELEMENTE 


TABELUL 3 — Datele constructive ale antenel Yagi cu 13 elemente (3D+V+9V) 
(ciştigul: 11,8 dB; banda de trecere: 32—35 MHz) 


I CANALE  21—25  26—30  31—35  36—40 41-45 46-50  51—55 
377 348 324 203 281 268 253 
308 284 264 247 232 218 207 
293 270 252 235 221 208 196 
290 267 249 232 218 205 194 
287 261 246 229 215 203 192 
283 260 243 226 213 200 189 
279 257 240 223 210 198 187 
276 254 237 220 207 195 185 
272 251 234 217 205 193 183 
269 248 231 214 202 192 181 
265 245 228 210 200 189 179 
240 240 240 240 230 230 230 
140 120 120 112 105 99 94 

72 67 62 s8 Sa EI 49 
92 85 79 74 9 65 62 
104 96 89 83 78 74 69 
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Sint cunoscute numeroase va- 
niante de amplificatoare de an- 
lenă cu 1, 2. 3 tranzistoare şi cu 
zoeficienți de amplificare de 14- 
20 dB. Aceste montaje au rolul 
de a mări nivelul de semnal exis- 
lent la ieşirea unei antene TV, în- 
cit la borna de intrare a recepto- 
rului TV se asigură un semnal 
compatibil cu sensibiltatea nor- 
mala a acestuia. După locul de 
montare. amplificatoarele de 
tena se impart in doua categoi 

— cu montare lingă dipol şi 
alimentare prin tider, 

— cu montare lingă receptorul 


TV 
Ambele categorii de amplitica- 
toare au avantaje şi dezavantaje 


A: 


aa x i TV-DX 
AMPLIFIGATOR TV CU ACORD CONTINUU 


LIVIU CADINOIU, Botoşani 


specilice. 

Astfel. amplificatoarele din 
prima categorie au avantajul câ 
realizeaza o ampliticare buna a 
semnalului şi asigura un raport 
'semnal-zgomot imbunataţit. dar 
simultan pi tă dezavantajul 


, sipesi la 


a doua pre- 
fiind dispuse 
în imediata apropiere a recepto- 
rului TV, pot fi uşor reglate pe 
un anumit canal, insă au deza- 
vantajul ca pot fi folosite numai 
atunci cind distanța dintre an- 
tena şi receptorul TV este de 


La... 


maximum 4-6 m şi deci atenua- 
rea datorată fiderului este mi- 
nima. 

Dupa numarul de canale re- 
cepționate. ampliticatoarele de 
antenă pot! fi acordate pe un sin- 
gur canal. pe un grup de 2-3 
canale (acord pe canalul mediu) 
sau pot fi de banda larga. Ampii- 
hicatoarele acordate realizeaza o 
amplificare maxima pe un anu- 
mit canal. in timp ce amplilica- 
toarele de banda larga asigura 
recepţia simultana a mai multor 
de emisie, dar in unele ca- 
zuri permit apariția unor feno- 
mene nedorite, cum ar li distor- 
siunile de intermodulaţie şi sem- 
nalele perturbatoare aie staţiilor 
de putere mare. 

Amplificatorul de antena de- 


scris în continuare combina 
aceste doua, tipuri de amplitica- 
toare. în scopul ențierii unor 


avantaje: bandă de frecvența 48 
-230 MHz. ciştig în amplificare 
ge circa 12 dB. acord continuu 
în benzile |. II. III—TV, "montarea 
parții de reglaj continuu lingă re- 
ceptorul TV. 
EI este format din două parți: 
— 0 prima parte, ce constituie 
de fapt un ampliticator de banda 
larga. fara reglaje, montat detin 
iv pe antena TV, liind alimentat 
orin cablul de coborire; 
o a doua parte, ce formeaza 
ampliticatorul-selector, şi care 


] 121 112 
9 132 122 
h 133 123 
i 134 124 

136 126 
k 137 127 


104 9? 8! 
113 105 99 
114 106 100 
115 107 101 
7 109 102 
18 110 103 


86 8 77 
94 88 Ba 
95 89 85 
s6 90 86 
96 " 8? 
97 92 89 
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IV-DX 


este montat lingă receptorul TV, 
avind posibilitatea de a putea fi 
acordat pe unul din canalele 
1-—XII 

Ampliticatorul de bandă largă 
are schema electrica data în îi- 
gura 1 şi are în componența un 
singur element activ. tranzistorul 
T1 de tip BFY9O sau BFX89 EI 
realizeaza un ciştig de aproxima- 
tiv 6: 8 dB şi se poate cupla cuo 
antena de banda largă sau cu un 
grup de antene separate prin fil- 
tre corespunzătoare. Rolul aces- 
tui prim. amplilicator este de a 
realiza o ampliticare globala 
mare în benzile |. 1I și III—TV. in- 
cil atenuarea dată de liderul an- 
tenei să fie neglijabilă, iar rapor- 
tul semnal-zgomot la intrarea ce- 
lui de-al doilea amplificator să 
tie cit mai mare. 

Alimentarea acestui prim am- 
plificator se face prin fiderul de 
coborire, conform schemei din 
figura 2. 

Amplificatorul-selector este un 
selector FIF-TV, simpliticat, la 
care au fost înlăturate oscilatorul 
FIF şi mixerul. Selectorul FIF 
aparţine receptoarelor TV din 
clasa „hibridă” (H). din el tolo- 
sindu-se numai ampliticatorul de 
înaltă frecvență format cu tran- 
zistorul TZ1 (BF 200) şi elemen- 
tele aferente. 

Utilizarea acestui etaj se face 
în următoarele condiţii: 

— alimentarea amplificatorului 
se tace, contorm figurilor 2, 3 şi 
4, de la o sursă de tensiune sta- 
bilizată (+12 V, +28 V, masă). 

— condensatorul C17 (1 nF) 
se conectează prin cablu ecranat 
(75 4) la borna „G” de la selecto- 
rul FIF; 

— condensatorul C30 (1 nF7) 
se inlătură, 

— borna de pe selector se 
conectează la masă; 

— inductanţele L18 şi L6 se în- 
latura; 

— condensatorul C17 se co- 
nectează la ieşirea „G”, conform 
gurii 3. 


CONSTRUCŢIE ȘI REGLAJ 


Amplificatorul de banda larga 
nu necesită nici un fel de reglaje. 
insa se impune o construcţie in- 
grijita. terminalele pieselor com- 
ponente fiind totodata şi con- 
ductoare de conexiune. El se 
realizează pe o placă de sticlo- 
textolit dublu placat. Pe o laţa se 
realizeaza montajul propriu-zis 
"ar cealalta este conectata la 
masa Pentru tensiunea de al 
mentare de +12 V se va masura 


716 
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un curent absorbit de circa 4-6 
mA. După realizarea montajului. 
acesta va fi introdus intr-o cutie 
ai cărei pereţi sint formaţi din 
plăci de cablaj imprimat. Pereţii 
cutiei se vor lipi cu aliaj de lipit 
pe toată lungimea lor. Bornele 
accesibile (antena, borna 1 și 
borna 2) se vor scoate prin tre- 
ceri de sticlă. in final, pentru 
protecţia amplificatorului impo- 
triva precipitațiilor, se poate cu- 
funda cutia asitel realizată într-o 
masă de lac sau râșină. După us- 
care va rezulta un aparat robust, 
rezistent şi fiabil. 

Amplificatorul-selector se mo- 
difică conform indicaţiilor de mai 
sus şi i se ataşează în imediata 
apropiere un suport metalic pe 
care se fixează rezistorul semire- 
glabil P1, potențiometrul P2 şi 
Soncenaaioarele CY şi C2. 

Ca ajutorul lui P1 se stabileşte 
punctul corect de funcţionare 
pentru tranzistorul TZ1, încit pe 
rezistenţa R1 să existe o cadere 
de tensiune contorm schemei 
electrice (3,5..4,5 V). 

Cu ajutorul lui P2 se face 
acordul continuu în fiecare 
bandă de frecvenţă. Acest poten- 
țiometru poate lipsi în ipoteza că 
selectorul FIF este dotat cu pro- 
priile lui potenţiometre de pro- 
gramare. 

Alimentatorul se compune din 
două stabilizatoare, unul pentru 
tensiunea de +28 V (de alimen- 
tare a diodelor varicap) şi unul 
pentru tensiunea de +12 V. 
Transformatorul TR va avea sec- 
țiunea miezului de circa 3 cm2?. 
în înfăşurarea primara va cu- 


n„220v| 


Fia.h. 


prinde un număr de 2 552 spire 
(pentru U alimentare = 220 V) cu 
conductor CuEm 9 0,15. Pentru 
28 V se vor bobina 464 spire cu 
conductor CuEm 2 0,15. Poten- 
ţiometrul P3 (1,5 k1) se va regla 
in așa fel incit curentul prin sta- 
bilizatorul TAAS50 să fie de 4-5 
mA. Inductanţa L1 va fi realizată 
pe aer şi are 8 spire bobinate pe 
un dorn de oțel de 3 mm cu con- 
ductor CuEm 2 0,3 mm. Pentru 
tensiunea de +12 V se vor bo- 
bina 198 spire cu conductor 
CuEm 2 0,25 mm. Inductanţa L2 
va avea 21 spire bobinate cu 
conductor CuEm2 0.15 mm pe 
un dorn de 4 mm diametru. In- 
ductanțele se vor realiza în aer, 
după care spirele vor fi consoli- 
date cu lac. 


(w12.3v) 


LISTA DE PIESE 


Amplificator 1: L — Inductanța 
identică cu L2: Ri — 27 0/0,5W. 
R2 — 24 k1/0,5 W; R3 — 22kI) 
10,5 W; C1 — 1,5 pF; C2 — 47 
pF: C3 — 12 pF; CA — 47 pF; T1 
—" BFY90, BFXB9. 

Amplificator-selector:. P1 
potențiometru semireglabil 10 ki: 
P2 — potenţiometru 100 kih; C1 
— 1 nF; CZ — 1nF. 

Alimentator: D1 — 1N4001; D2 
— TAAS50. D3 — PL13Z: PR — 
punte redresoare 1PMOS, C1 - 
47 uF/63 V; C2 — 0,1 „F/250V; C3 
— 470 „F35 V. Ca — 470 
pF/1 000 V. Ri — 4.7 k11/0,5 W. 
R2 — 750 0/1 W. T — BD135, 
BD139. 


MEMORATOR: TRANZISTOARE VHF-UHF 


Maximum Ratings Characteristics 
Vceo | Vceo | Veso Noise | Cob 
Type Figure | max 
No. N 
max 
volts | vons | volis 48 | pF 
BFY90 zo | 15 | 25 so |-— 
ZTX325 30 | 15 | 2-5 so |-— 
ZIX326 25 | 12 | 25 so |-— 
ZTX327 s5 | 30 | 35 - 3-0 
BFW37 30 | 15 3 s 1 
ZTX321 30 | 15 3 6- 1 
2N918 30 | 15 3 3 1 
2N2708 35 | 20 3 8 1 
2N2857 30 | 15 | 25 4 1 
2N3570 30 | 15 | 30 7 o 
2N3571 25 | 15 | 30 4 o 
2N3572 25 | 13 | 30 so |o 
2N3600 30 | 15 | 3-0 as |1 
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ANTENĂ MAGNETICĂ 


Sing. ILIE PĂSCĂREL, Y065-13818/HR, Miercuree-Ciuc 


Antena prezentata în figura 1 
captează energia radiată în spa- 
țu de un emiţător TV. care se 
transmite prin cuplaj magnetic la 
o buclă. Bucla de cuplaj este 
izolată de dipolii antenei (S1, S2, 
S3) şi se află amplasată sub ei 
Dimensiunile buclei de cuplaj, 
precum şi distanța dintre bucla 
Şi ce! 3 dipoh stabilesc impedanţa 
antenei. precum şi acordul exact 
al antenei pe frecvenţa canalului 
dorit. in figura 1 se prezintă an- 
tena magnetică cu 10 elemente 
si bucla de cuplaj magnetic 

In figura 2a şi 2b se prezintă di- 
mensiunile buclei. care este im- 
parpta în doua sectoare „a” şi 
„b' asimetrice. Prin reglarea sec- 
torului „b” al buclei stabilim ciș- 


Buc/a de J 
cophj 
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tigu! optim al antenei, astfel incit 
acest sector il indoim spre dipoli 
sau în direcţia opusa lor 


tuează legatura dintre buclă 
cablul coaxial (prin cositorire), 
prin intermediul unei bucle de 
adaptare a impedanţei în 4/2 Bu- 
cla de cuplaj se confecţionează 
din sirma de Cu (fara izolaţie) cu 
Q =3.5 mm. Toate elementele an- 
tenei vor fi din țeavă sau bara de 
Al cu 2 = 10 mm. Cotele din de- 
sen trebuie respectate cu stric- 
teţe, datorita riscului neacordarii 
antenei pe frecvenţa dorita şi di- 
minuării considerabile a ciştigu- 
lui ei. Bucla de cuplaj se izolează 
de cei 3 dipoli prin intermediul 
unor placuţe (doua bucaţi) care 


se contecționeaza din: polieti- 
lenă, polistiren, tefion. În figura 3 
se pot vedea: ciştigul antenei şi 
raportul undelor staționare func- 
ție de frecvenţă (canal 10). 


AVANTAJELE ANTENEI 

— dimensiuni relativ mici; 

— selectivitate mare şi posibili- 
tatea acordarii exacte a antenei 
pe frecvența canalului dorit; 

— ciștigul antenei este de cca 
12,8...13 dB și poate creşte prin 
mărirea numărului de elemente 
componente. 

Antena, fiind foarte selectiva, 
se poate amplasa în locurile 
unde există semnale puternic 
perturbatoare care vin din spa- 
tele antenei. În figura 4 se pot 
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super Prgjhbaa 


a/ arifenei 
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IV-DX 


BIBLIOGRAFIE: 


vedea: diagrama de directivitate pe amatorii de legaturi 

pe orizontală a E ciştigul  TV—DX se dă în continuare ta- Milan Cesky, Antâny pro pii- 

şi raportul fața-spate belul &i  “Gimensiuzile antenei jem rozhlasu a televize SNTL, 
ena a lost experimentată | pentru Canalele din baga Mi-a  Praha, 1979 

recent în județul Harghita pe ca- de televiziune (6—12) Csabai Dâniel, Râdid 6s televi- 


nalele 10 şi 11 Ole Şi a dat re- 20 vevoantennâk, Budapest, 
zultate foarte buni 1981. 


Dal/e E dia ale urinei magnetice 


Emenfu] Dimensiunile ef mersului în 
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Antena de bandă largă, a cărei 
construcţie detaliată este prezen- 
tată în figura 1, este realizată 
prin combinarea unei antene de 
FIF, pentru unde metrice (figura 
2). cu o antenă de UIF pentru 
unde decimetrice (figura 3). An- 
tena permite recepţia emisiunilor 
de televiziune pe toate canalele 
de 1—60. respectiv benzile |, 1. 
1, IV, V. Vederea constructivă 
de ansamblu a antenei combi- 
nate FIF—UIF este prezentată în 
figura 4 

Ciștigul antenei in benzile |—ii! 
(canalele 1-—12) variaza intre 2,5 
şi 6 dB, iar in benzile IV-V (ca- 
nalele 21—60) intre 6 şi 9.5 dB 

Antena de FIF. care recepțio- 
nează în domeniul de frecvențe 
de 48-—230 MHz orice emiţător, 
este formata dintr-un vibrator 
„V” notat cu 1 în figura 1, o linie 
paralela 2. între punctele pq şi 
mn, Și O linie de Simetrizare in 
4, scurtcircuitata la capatul 3. 
Scurteircuitul este asigura! chiar 
de dipolul buclat 4 (care, de fapt, 
este vibratorul antenei de UIF) şi 
care prezintă pentru frecvențele 
canalelor 1—12 (48—230 MHz) o 
impedanţa neinsemnata, aproape 
ca un scurtcircuit. În figura 2 se 
prezinta numa! antena de unde 
metrice cu vibrator în dublu V, 
antena ce poate fi asemanată 
unui dipol liniar ale carui juma- 
tâţi sint dublate. Pentru canalele 


ANNĂ IADDĂ 
BANDA LARGA 


EMIL STRĂINU, Y03-S032/1L 


1—5 dipolul se prezintă ca un di- 
pol în A/2, iar pentru canalele 
6—12 ca un dipol în A. Dipolul 
trebuie considerat pină la punc- 
tele mn, care sint de fapt bornele 
acestuia. De la punctele mn 
avem de-a face cu o linie în A/4 
scurtcircuitata la capat care ser- 
veşte ca dispozitiv de simetrizare 
intre cablul coboritor şi dipol. 
Lungimea fizică a liniei paralele 
dintre punctele mn şi ab şi apoi 
a dipolului este astfel aleasa incit 
lungimea electrică a punţii de si- 
metrizare (de la punctele mn la 
punctul 0) sa fie aproximativ 
egală cu A/4 pentru frecvența 
centrală a canalelor 1—5 şi cu 
aproximativ 3 A/4 pentru frec- 
venţa centrală a canalelor 6—12 
Cum frecvența canalelor 1-5 
este de 71.5 MHz, în centrul ben- 
zii (deci A = 4,2 m şi A/4 = 1.05 
m), iar frecvența centrala a cana- 
leilor 6—12 este de aproximativ 
202 MHz (deci A = 1,48m şi 3A/4 
= 1,11 m), rezultă câ lungimea li- 
niei paralele (vezi figura 1) de la 
punctele mn la punctul O va îi de 
aproximativ 1075 mm. La punc- 
tele mn se conectează cablul de 
coborire (coaxial de 75 11), care 
se introduce în dipolul buclat 
prin punctul de potenţial nul 
(punctul 0), aşa cum se vede in 
figura 1. Cablul coaxial se co- 
necteaza la punctele mn. dupa 
ce parcurge cca 1 075 mm în in- 
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teriorul unwa dintre conductoa- 
rele liniei paralele, conductorul 
central fiind lipit la punctul n, iar 
ecranul metalic. (impletitura din 
cupru) la punctul m, între cablul 
nesimetric de 75 1 şi impedanța 
de circa 50—60 n a dipolului în 


Antena de UIF este o antenă 
clasică Yagi compusă din două 
retlectoare (in figura 1 notate cu 
6), vibratorul 4 şi 11 directori 
Dimensiunile elementelor şi dis- 
tanţele intre elemente sint date 
în figura 1, iar antena (de princi- 
piu) în figura 3. De la bornele ab 
ale vibratorului de unde metrice 
şi pină la punctele mnm linia pa- 
ralelă cu impedanţa de circa 150 
N transforma impedanţa antenei 
de la o valoare apropiată de 300 
0 la cca 75 1), cit este impedanța 
cablului coaxial. Linia paralelă 
cu impedanța caracteristica de 
cca 150 11 se continua de la 
punctele mn pina la punctele pq 
și apoi mai departe, constituind 
o linie în A/4 deschisa la capat. 
Constructiv, distanța intre punc- 
tele mn și ab este de 805 mm 
(ceea ce cu jumătatea lungimu 
vibratorului face 1 075 mrn), dis- 
tanța între punctele mn și pq 
este de 110 mm, iar de la punc 
tele pa la capătul liniei inca 110 
mm. Între cele doua braţe ale vi- 
bratorului „V” pentru unde me- 
trice este Un unghi de 45 de 
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grade pe verticala. Distanţa din- 
tre cele doua reflectoare (6) pe 
verticală este de 240 mm. Vibra- 
torul în „V” este construit din 
țeava cu diametrul de 12—20 
mm Elementele pasive ale ante- 
nei de unde decimetrice se reai 
zează din țeavă cu diametrul de 
B—12 mm 

Vibratorul de unde decimetrice 
şi linia paralelă trebuie sa lie 
construite din țeava cu diametrul 
de 10 mm. Este foarte important 
ca între axele liniei paralele dis- 
tanța să fie de 20 mm (figura 1). 
Trebuie ca lungimile parțiale ale 
liniei să fie riguros respectate. În 
figura 4 se prezintă cum sint am- 
plasate elementele antenei com- 
binate, evidenţiindu-se unghiu- 
rile vibratorului în dublu „V” pen- 
tru unde metrice, linia paralelă şi 
bucla de adaptare. le două 
antene nu se infiuenţeaza reci- 
proc prin însâşi construcţia lor 
Tensiunea indusă în antena „V" 
de FIF este aplicată, la bornele 
vibratorului mn, cablului coaxial. 
Deoarece pentru undele metrice 
impedanţa _ dispozitivului de si- 
metrizare în (linia de la 
punctele mn pină la ab și apoi 
pina la punctul 0), scurtcircuitat 
1a capat, este foarte mare, ca ur- 
mare se exclude șuntarea dipo- 
lului de unde metrice de antena 
de unde decimetrice. Semnalele 
de unde decimetrice (UIF) re- 
cepționate de antena Yagi par- 
curg porţiunea de linie paralela 
cuprinsa între bornele ab (ale di- 
polului UIF) şi punctele mn spre 
cablul coaxial, fară a se propaga 
spre vibratorul de FIF Astlei, ab 
sența propagarii semnalelor de 
UIF se explica prin impedanţa li- 
niei deschise la capat (porțiunea 
de linie pq pina la capatul des- 
chis al acesteia), este apropiata 
de zero in punctele pq deoarece 
porțiunea aceasta reprezinta 
pentru undele decimetrice o linie 
in A/4 Porțiunea de linie cu- 
prinsa intre pa şi mn este, pentru 
undele decimetrice, o linie in 4/4 
si are in punctele mn 0 impe- 
danţa foarte mare deoarece sar- 
cina acestei linii la capalul sau 
(in punctele pq) este impedanța 
aproape nula a liniei in A/4 des- 
chise la capat. in acest fel, ten- 
siunea indusa de undele decime- 
trice în antena Yagi nu se aplica 
V”, intreaga ener- 
bornele mn, 


cablului coaxial. 

Antena. amplasata pe un pilon 
ce-i conferă o poziţie dominanta 
taţa de obstacolele din jur. real 
zată pe un suport rotatw, a dat 
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Fig3  Antenu de UIF 
| din antena combinată 
FIF-UIF ) 


Figk Vedere în spațiu a antenei combinate FIF -UIF 


ceblu couxial 75 ș, 


rezultate deosebite in realizarea 
de recepții TV la mari distanţe 
Parametrii au diferit in 
mici de la o construcție la alt: 
imbunataţiri obţinindu-se prin 
adăugarea unor amplificatoare 
de banda larga adecvate 


BIBLIOGFRAFIE: 


1. Kapcinskii IM — Televi- 
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Realizarea practica a ampliticato- 
rului de antena este deosebit de fa- 
cila. ea necesitind numai 2—3 ore 
de construcţie. foloseşte două tran- 
zistoare BF 181; alimentarea se face 
cu 13 Vcc. tensiunea ușor accesibila 
din orice receptor IV cu selector 
tranzistorizat (U, la TV cu 2, 4, 5. 6 
Ci) la un consum de 10 mA: regla- 
jele se realizeaza „in aer”. uşurind 


 TV-DX 


FLORIN TUDORA, Slatina 


asamblarea, reglajele şi depanarea. 
reglajele sint deosebi! de simple. 
putindu-se face direct pe receptorul 
TV. lucrează pe toate canalele din 
banda ii TV. 

Amplificatorul cuprinde doua 
etaje in montaj bază comuna, dis- 
puse in doua secțiuni. Cuplajul între 
etaje este capacitiv (fig. 1) Faptul 
ca nu poseda bobine uşureaza pu- 
nerea în funcţiune şi regiajele. 

Rezistenţele folosite sint de 0.25 
sau 0.5 W Condensatoarele sint de 
up ceramic, cu terminalele cit mai 
scurt tăiate. Alimentarea se face 
dintr-un stabilizator separat (13 V. 
100 mA) ori din receptorul TV. ten- 
siunea fiind uşor accesibila (U, la 
receptoarele cu CI, fig. 2) 


CONSTRUCŢIA MECANICĂ 


Cutia am realizat-o din tablă cosi- 
torita (de Ia cutiile de conserve). Di- 
mensiunile sint de 60/40/25 mm. 
Gaurile pentru trecerile de IF şi con- 
densatoarele de trecere (recuperate 
de la un selector vechi, cu rotactor) 
se dau la 12 mm de baza cutiei cu 
un burghiu de 24 mm. Am montat 
pereţii laterali. peretele interior şi 
apoi piesele. Dupa plantare am 
montat capacul inferior, iar în cel 
superior am practicat trei gauri 06 
mm, pentru a avea acces la CT, 
CT; şi P. 


REGLAJE 


Se alimentează montajul şi, cu ca- 
pacul superior scos, se reglează din 
P, tensiunea in punctul A la cca 
4,5—5.2 V, tensiune care permite 
obținerea unei amplificari maxime 
În emitor trebuie sa avem 4,2—4,5 
V 

Montajul se conecteaza la recep- 
torul TV printr-un cablu coaxial de 
1—2 m şi la antena. Din CT, și CT, 
se caută obținerea unei imagini cit 
mai corecte pe ecran 

Am montat ampliticatorul în ime- 
diata apropiere a antenei. la cca 1,5 
m de dipol. intr-o culie etanşa din 
material plastic. 


LISTA DE PIESE: TI T2 — 
BF181.R1, R3 — 1 k(0, R2,. R4 —2K0 
Ci. C2. Ca. CS, C7 — 33 pF: C3, 
C6 — 470 pf. CT, CT, 10 40 
pF. P, — 250 ki): S, S; — miez fe- 
mita, 03 mm, L= 10 mm. 10 spire Cu- 
Em 00.2 mm 
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Filtrul, format din două circuite j | DB: > 3 i 
acordate cuplate între ele. are Ş j 

cuiba de, armpiltu die determi- 

nata indicele de cuplaj (9), 

respectiv produsul factor de cali- = RADU VASILE 
tate x coelicient de cuplaj. - = _. 


nani e SE masina irevența „10 REM "CURBE DE SELECTIVITATE 
ie ei, cute, în cet: IERI 
Și wa Şi la frecvența up un minim. 30 PRINT AT 8.7;" "FRECVENTA. CEN. i 
„Folosind, programul, prezentat. TRALA" 
se poate vizualiza curba de 
plitudine a filtrului de banda. 
avind ca parametru indicele de n 


cuplaj 9=Ok. 

Exemple: ia un ampliticator FI » Sa INPUT 0: LET P=(0*1. 
sunet dard, pentru normele 
CCIR (5.5 MHz) şi OIRT (6,5 
MHz) se foloseşte un filtru de 
bandă cu două circuite cuplate. 

indicele de cuplaj g = Qk tre- 
buie ales pentru ca fo=6 MHz. î,= 
5,5 MHz şi f2= 6.5 MHz. 

Circuitele oscilante au bobi- 
nele egale (L,=L2) şi au factorul 
de tate Q,=Q2 
introducem 6 MHz; D=t2—f, 

Hz: Q= 


Se calculează şi se alişează 
cuplajul necesar k=0,168 şi curba 

de_selectivitate. 

E caută un Q pentru care ob- 
ținem o curbă cu benzi de tre- 
cere de aproximativ 0.15 MHz în 
jurul frecvenţelor «n şi w, 

Pentru studiul curbelor funcție 
de factorul de calitate (Q) şi in- 
dicele de cuplaj (9) se introduce 


d=2. 

ip OGnArIEE 
Eugen Statnic, G, Amplificatoare. 
'ehnică, 1968. 


3 + 13,6V 
da 
pin8m odul 

sunet 
18Ka 


56pfi 
pin12 


TAA 661 


2x BA243 
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LET 


[2] 


LET 
LE 


LET 


INPUT 6: 
LET K: 
LET K=INT K: 
BORDER S: 
FLOT 15,11: 
PLOT 19,7: 

FOR 1=7 TO 27 STEF 5 
PRINT AT 20, 
NEXT 1: 

PRINT AT 
PRINT AT 
PRINT AT 
PRINT AT 
PRINT AT 
PRINT AT_2 
FOR 1=2 TO 20 SEE 2 
PRINT AT 20-1, 


PRINT AT 20-1;,8:c 
PRINT AT 0,3 
PRINT AT Q0.24;"Fo=" 
IF D>0 THEN PRINT AT 
IF D=0 THEN PRINT AT 


PRINT AT 2,25;"Q=" 
PRINT AT 3,25; "k= 


STOF : 


PRINT FLASH 1;AT 12,13;"a=a 


CLS 

=83/0:; LET K=k*1002 
LET k=K/1002 
PAPER 7 


DRAW _ 235,0 
DRAW 2,161 


Ig 
LET C=12 


zana: 2 
23 n 


C=C+10:_N 


1,25" 


1,255" 


3K 
F=0*0.7 

Yn=12: PLOT 19,Yn 
R=0/F: LET R=F/O-R 
R=R*R*O*Q 

A=G*G: LET A=R-A 
A=A-1: LET A=A*A 
A=4*R+A: LET A=S0R A 
A=2*G/A 

X=INT (A*159+12) 
Y=X-Yn: LET Yn=X 

1: DRAW 1,Y: BEEP 0.05, 


F=F+P 


IF Fî=(0*1.28) THEN GO TO 4 


Ga To 9% 
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în unele variante de televizoare 
color produse de industria elec 
tronică din ţara noastra. de 
exemplu Telecolor, Electron 
5101, Elcrom 01 şi Cromatic, se 
foloseşte drept comutator de 
mod de lucru PAL-SECAM mon- 
tajul prezentat în figura 1. 
Schema conţine circuitul integrat 
B342D şi două tranzistoare cu si- 
liciu de structură pnp. Neajunsul 
acestui montaj îl constituie 
punctul critic de reglaj al mo- 
mentului de declanșare al modu- 
lui de lucru PAL-SECAM, acţio- 
nind asupra potenţiometrului se- 
mireglabil P. de 470 1 (vezi 


schema 1) 

De la ieşirea C.I. MCA640 
(TCA640) — amplificator de cro- 
minanţă pentru decodoarele 
PAL-SECAM — de pe picioru- 
şele 9 şi 10 se culege semnalul 
de comandă pentru comutatorul 
modului de lucru. Tensiunea pe 


| picioruşul 9 este de 6 (6,1) V 


pentru ambele moduri de lucru. 
Pe piciorușul 10 tensiunea are 
valori diferite pentru cele două 
moduri de lucru, şi anume 6 
(6.1) V pentru sistemul PAL şi 
5.7 (5.8) V pentru SECAM. 
Deoarece acest salt de ten- 
siune este mic. de 0.2022 v. 
am tolosit circuitul integrat A A741 
amplilicator operaţional) va- 
rianta cu 8 picioruşe (produs de 
1P.R.S.—Baâneasa), avind rol de 
comutator de mod de lucru (fig. 


Cind tensiunile_pe cele două 
intrări ale C.I. AA741 (inversoare 
şi neinversoare) au aceeaşi va- 
loare, mai exact de 6 (6,1) v, 
deci cind se recepționează un 
semnal PAL, atunci la ieşirea 
acestui circuit integrat (picioru- 
şul 6, fig. 2), tensiunea va avea 
valoarea de 6 (6.1) v. 

Cind se recepționează un sern- 
nal SECAM, atunci exista acea 
diferență de potenţial. menţio- 
nată mai sus, de 020,22 V. 

în aceasta situaţie, CI. HA741 
basculeaza, iar la ieşire apare o 
tensiune foarte apropiata de va- 
loarea de 12 vV. 

Tranzistorul BC251 (177) de la 
ieşirea montajului este montat în 
regim de comutare. Datorita dio 
dei Zener PLSV1 conectată la in- 


trare. pentru regimul PAL, 
acesta este saturat, iar pentru 
125 
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sistemul SECAM este blocat. De 
pe colectorul tranzistorului se 
culege semnalul de comutare 
US. folosit în televizor 
Menţionez ca saltul de ten- 


Adaptorul bistandard de sunet 
pentru televizoare este destinat a 
îi folosit in televizoarele care au 
calea de sunet acordata pe Irec- 
vența de 6.5 MHz 

Montaiul este realizat cu doua 
tranzisioare FET de tipul BF256 
Primul tranzistor T1 lucreaza în 
regim de amplificare pentru sem- 
nalele de la intrare cu frecvența 
de 6.5 MHz şi ca mixer pentru 
cele cu frecvenţa de 5,5 MHz 
Cistigul (factorul de ampiiticare) 
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siune de Ia ieşire (US) se tace 
atunci cînd diferența de potenţial 
de pe intrarile lui HA741 are va- 
loarea de 0,1:0.12 V. Deoarece 
saltul de tensiune de la ieşirea 


al montajului în regim de amplit 
care este de ordinul 5. iar in re- 
gim de mixare de 3 ori. Tranzis- 
torul T2 este montat in regim de 
autooscilator cu frecvența de 1 
MHz. 

Circuntele L2—C4 şi L3-C5 sint 
acordate pe _lrecvența de 65 
MHz, iar L1-C3 pe frecvența de 
5.5 MHz 

Circuitul L4-C7-C8 este acor- 
dat pe frecvența de 1 MHz 

Pentru o buna stabilitate a 


C.I. MCA (TCA) 640 este de cel 
puțin 0,2 V. comutarea de mod 
de lucru PAL-SECAM se face si- 
gur. iar montajul nu necesita nici 
un reglaj. 


moniajului se recomandă ca ele- 
mentele C6, C7 şi C8 sa fie cu 
mica sau cu stiroflex 

Bobinele L1. L2, L3 şi L4 se 
realizează pe carcase cu diame- 
trul exterior de 4.5 mm şi lungi- 
mea de 16 mm. Acestea trebuie 
sa fie prevazute cu filet interior 
şi cu miezuri din erită care sa 
tuncţioneze corect pina la trec- 
venţa de 10 MHz sau mai mult 

Carcasele bobinelor au dimen- 
siunile de 10x10x15 mm 
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intaşurarile L2 şi L3 conţin cite 
16 spire din conductor CuEm & 
0.25, spiră linga spiră. iar LI are 
22 de spire din acelaşi conduc- 
tor. 
întaşurarea LA are 88 de spire 
din conductor CuEm E 0.1 Mon- 
tajul se alimenteaza de la o sursa 
ta de 6 V. pentru o buna 
stabilitate a frecvenţei oscilatoru- 
lui_local 
Cum aminteam. montajul se 
adapteaza televizoarele care 
au pe calea de sunet frecvența 
6.5 MHz şi se introduce |; 


trerupe circuitul de in- 
intre cele două circuite 
se introduce montajul prezentat 
Se vor folosi conductoare scurte 
(eventual ecranate) la intrarea și 
ieșirea montajului 


Pagini realizate da ing. GEORGE PINTILIE 


CONVERTOR UIF-FIF 


Convertorul este desținat re- 
cepționării programelor de tele- 
viziune din banda IV de televi- 
ziune (canalele 21—39) cu televi- 
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zoarele de tip mai vechi, care nu 
Sint prevazute a recepționa pro- 
gramele de UIF (ultrainalta frec- 
venţa). Montajul prezentat con- 


vertește unul din canalele men- 
ționate (2139) şi canalul 1 TV 

În gura 1 este prezentata 
schema electrică. iar în figura 2 


1 L5,L6— 
spire CuEm 90,25 
Pia 
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TV-DX 


FIG.2-REALIZAREA MONTAJULUI LA SCARA îi 


modul de realizare a montajului 
şi amplasare a pieselor la scara 
LE) 


Tot convertorul se realizeaza 
in montaj „clasic” folosind ca su- 
port o placă de sticlotextolit pla- 
cat pe o parte cu cupru. cu di- 
mensiunile de 90x130 mm. Par- 
tea placată cu cupru se curăța 
întii bine cu şmirghei fin. iar 
dupa spălarea cu apă şi săpun 
se acopera cu o pelicula de solu- 
ție de colotoniu dizolvat in alcool 
etilic concentrat (și pur) 

Liniile (inductanţele) L1. L2 şi 
L3 se realizeaza din conductor 
de cupru argintat cu diametrul 
de 1,5 mm L1 are lungimea de 
30 mm, iar L2 şi L3 de 25 mm. 
Se recomanda ca trimerele C! 
C5 și C19 sa fie de buna calitate 
Tranzistorul T1 (BFY90) este am- 
plificator al semnalului captat de 
antena. Tranzistorul T2 (BFY90) 
tuncţioneaza în regim de mixare 
Cu ajutorul potenţiometrului se- 
mireglabil P se alege regimul op- 
um de lucru al mixerului, pentru 
ciștig maxim şi zgomot minim. 

Tranzistorul T3 (BFY90) este 
oscilatorul local care generează 
un semnal cu frecvenţa mai mica 
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decit a celui recepționat cu 49.75 
MHz. pentru a putea obține la ie- 
şirea mixerului un semnal cu 
trecvența canalului 1 de televi- 
iune (49.75—56.25 MHz). Trai 
zistorul T4 (BF200) este ampliti- 
cator al semnalului de la ieşirea 
mixerului. Bobinele L4, LS şi L6 
sint astfel acordate incit sa se 
obţină la ieşire o bandă uniforma 
de trecere de circa 7 MHz, în li- 
mitele frecvențelor de lucru ale 
canalului 1 TV. 

Toate condensatoarele sint de 
tipul ceramic-placheta cu diame- 
tul de 5 mm Multa atenție la 
condensatoarele cu rol de decu- 
plare (de exemplu C4. C7. CI8 
elc.) pentru a fi ligite medii 
ga plachete, lasind ca termii 
maximum 2-—3 mm În caz con- 
tar scade coeticientul de ampli- 
ficare sau. in caz mai râu, mon- 
tajul poate sa autooscileze 

Distanţa intre placa-suport și 
Wniile (inductanțele) L1. L2 și La 
este de 3 mm Bobinele LA. LS şi 
L6 se realizeaza pe carcase ro- 
tunde cu diametrul exterior de 
4.5 mm. prevazute cu filet inte- 
rior pentru miezuri din ferita 
Aceste miezuri trebuie sa fie de 


înalta frecvenţa, mai exact cu 
frecvenţa de lucru de pina ia 100 
MHz. Cele mai multe din aceste 
miezuri din ferita au culoarea 
violet. Toate rezistoarele sint de 
tipul miniatura de 0,125 sau 
0.250 W. După reglarea filtrului 
de banda format din inductanțele 
LA, LS, L6 şi capacităţile aferente 
pentru a corespunde ecartului de 
frecvențe corespunzator canalu- 
lui 1 de televiziune, antrenind 
condensatorul trimer C19. se 
acordeaza cit mai precis oscila- 
torul local „pe post“ pentru a re- 
cepționa corect atit imaginea. cil 
şi sunetul. Reglajul condensatoa- 
relor trimer C1 şi CS se tace pe 
maximum de contrast şi optim 
de imagine şi sunet. Bineinţeles 
că aceste reglaje se tac folosind 
o antena pentru banda UIF şi cu 
ieşirea convertorului conectata la 
intrarea televizorului potrivit pe 
canalul 1 de televiziune. 

Montajul se alimentează de la 
o sursa stabilizata de 12 V Aten- 
ție! Convertorul este realizat cu 
plusul la masa 
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INFORMATIC 


LA CONFLUENȚA DINTRE 
INFORMATICĂ ȘI HI-FI 


Ing. MIHAELA GORODCOV 


Pină nu de mult, discul com- 

ct audio deținea supremaţia 

privința performanţelor deo- 
sebite şi calităţii înregistrărilor. 
lată că în lumea HI-FI a apărut o 
posibilă replică,  magnetofonul 
numeric, care prezintă în plus 
avantajul că permite utilizatoru- 
lui să înregistreze muzica pe 
care o doreşte. 

Dar ce este magnetofonul nu- 
er) sa DAT (Di Audio 


ape) 
La prima vedere, acesta nu se 
deosebește de  magnetofonul 
clasic decit prin dimensiunea 
casetelor, mult redusă față de 
celelalte. Diferenţa devine insă 
evidentă cind este vorba de cali- 
tatea audiţiei, comparabilă, cum 
spuneam, cu cea obținută de la 
discurile compacte audio. Cel 
două suporturi au în comun 
tul că utilizează aceeași codifi- 
care binară a informaţiei, spre 
deosebire de  magnetotoanele 


sau  casetofoanele obişnuite, 
care înregistrează informaţia 
analogic. Mai mult decit atit, 


după cum se ştie, discul com- | 


pact nu mai poate fi şters şi reir 
registrat de câtre utilizator (cel 
puțin pină în prezent, deoarece 
există deja — după cum vom ve- 
dea — realizări de laborator ex- 
tem de promițătoare care 
anunță o producţie de serie), 
ceea ce constituie un handicap 
serios. Faţă de inregistrarea 
analogică, cea numerică pre- 
zintă numeroase avantaje; su- 
netele sint captate de un micro- 
fon. convertite în semnal elec- 
tric. a cărui intensitate variază 
proporțional cu amplitudinea 
sunetelor. Codificarea  nume- 
rică constă în decuparea sem- 
nalului (eșantionarea lui) cu o 
frecvență foarte mare (de exem- 
plu 48 kHz), fiecărui eşantion 
atribuindu-i-se o valoare nume- 
rică binară. Aproximaţia este 
perfect acceptabilă dacă frec- 
vența de eşantionare este sufi- 
cient de mare. Fiecărei perioade 
de 20 microsecunde i se atribuie 
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de asemenea un număr binar de 
16 cifre, care codifică intensita- 
tea curentului electric din cadrul 
eşantioanelor. Se dispune astfel 
de o plajă de valori de 216 nive- 
luri de intensităţi diferite (65 536), 
ceea ce este mai mult decit sufi- 
cient pentru o bună audiție. 
Codificarea este foarte pre- 
cisă şi permite, în acelaşi timp. şi 
eliminarea informaţiilor parazite 
(a zgomotelor de orice fel); mai 
mult decit atit, pierderea unor 
informaţii binare nu alterează 
semnalul, deoarece prin calcul 
se pot reconstitui, în funcţie de 
context, porțiunile care lipsesc. 
În sfirşit, în cazul unei redări 
reotonice, cele două câi 


transmise succesiv, ceea ce 
evita interferenţele (diatonia). 

Dar DAT nu beneticiază de 
avantajul discului compact, unde 
citi cu fascicul laser exclude 
posibilitatea contactului fizic în- 
tre suport şi capul de citire şi 
deci păstrarea intactă a supor- 
tului (discul compact este neal- 
terabil). 

Cu _toate acestea, performan- 
ţele DAT sint excelente: zgomo- 
tul de fond al sistemului este de 
25 de ori mai mic faţă de cel al 
unui casetofon performant, dis- 
torsiunea sunetului este de 100 
de ori mai mică decit la un echi- 
pament analogic, iar detazarea 
în timp (11 microsecunde) între 


1 Pentru a codilica numeric sunetele, se procedează la o esantionare 


(decuparea semnalului 
apoi i se atribuie amplitudi 


ic cu o frecvență mare — de exemplu 48 kHz). 
liecărui eşantion un număr binar. 
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cele două căi stereo este imper- 
ceptibilă de câtre ureche. Mai 
mult decit atit, codificarea 
merică permite (la fel ca la di: 
cul compact) introducerea în 
semnalul util a datelor de ges- 
tiune (indexare de secvenţe, re- 
petiția unor fragmente, acces 
direct intr-un punct de pe bandă 
etc.), toate acestea fiind imposi- 
bile pe un sistem analogic. 
Precum codificarea numerică 
a semnalelor video (ca la mag- 
netoscop), şi cea a sunetelor ne- 
cesită un volum mare de infor- 
maţie. Pentru a evita lungimile 
de bandă prea mari, lectura se 
face cu ajutorul capetelor mag- 
netice plasate pe un tambur 
care se roteşte in sensul contrar 
mişcării benzii, la fel ca la mag- 
netoscop. Aceasta este aşa-nu- 
mita tehnică RDAT (Rotary 
DAT) standardizată în 1985; de- 
filind cu viteza de 8,15 mm/s 


(faţă de 47,6 mm/s la o casetă 
analogică), o bandă de numai 59 
m lungime furnizează două ore 
de audiție. Tamburul, cu un dia- 
metru de 30 mm, se roteşte în ju- 
rul unei axe înclinate (fig. 2a) cu 
viteza de 2 000 ture/minut. Ca- 
petele citesc informaţia dispusă 
pe piste, de asemenea înclinate. 
Rezultatul: viteza cu care se în 
registrează este de 3,13 m/s. 
teză la care sint pertect suporti 
bile dificultăţile legate de den: 
tatea de informaţie necesară 
pentru codificarea numerică. 
Recent, s-a anunțat un DAT 
care oferă 4 ore de muzică la 
aceeași lungime de bandă, ceea 
ce s-a realizat înjumătăţind vi- 
teza de derulare, dublindu-se 


crește cu atit mai 
mult, toleranța fiind doar de 1,5 
microni. 


2. a) RDAT in care capetele de lectură sint plasate pe un tambur ce se 
roteşte cu 2 000 ture/min în jurul unei axe inclinate față de banda magnetică. 


Pistele sint de asemenea 
b) SDAT 


dispuse înclinat, ceea ce permite să se inregistreze 
două ore de muzică pe o bandă de 59 m. a 


lizează 22 de capete fixe care citesc simultan tot atitea piste 


aşezate paralel în lungul benzii. Această tehnică impune 250 m de bandă pen- 


tru 90 minute de muzică. 
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Un al doilea standard definit 
este SDAT (Stationary DAT), în 
care capetele de citire sint fixe 
(2b). Pentru a permite 90 de mi- 
nute de înregistrare pe 250 m de 
bandă, semnalul este decupat în 
20 de fracțiuni repartizate pe 20 
de piste, citite in paralel prin 20 
de capete de lectură. Datorită 
tăţimii benzii (3,81 mm) spaţiul 
dintre piste este redus la mini- 
mum, cu atit mai mult cu cit ce- 
lor 20 de piste pentru semnal li 
se adaugă încă 2 pentru inde- 
xare, respectiv pentru codurile 
de corecție a erorilor. Cum teh- 
nologia capetelor mobile este 


deja pusă la punct la magneto- 
scop, piaţa se orientează spre 
RDAT. În aceste condiţii, va în- 
locui DAT discul compact? Încă 
nu se poate da un răspuns ferm 
şi aceasta din 3 motive: costul, 


care va permite lansarea în pro- 
ducţie de serie a discului com- 
pact reînregistrabil. 

Mai mult decit atit, trebuie să 
avem în vedere un fapt deosebit 
de important: coditicarea num 
rică permite oricite reprodu 
tără să se piardă din calitatea în 
registrării, în vreme ce coj 
după o înregistrare analogică 
duce la pierderi iremediabile de 
informaţie. Discul compact nu 


registrată numeric... 

Avind în vedere toate acestea, 
se pare că discul compact mai 
are încă multe de spus pe piața 
HI-FI. 

Dacă în prezent este imposi- 
bilă reinregistrarea unui CD. 
acest lucru se datorează fapti 
lui că informaţia esti 
tată fizic prin adincituri 
fața discului, detectabile de 
câtre fasciculul laser. Pentru a 
putea modifica informaţia sto- 
cată pe disc, trebuie să se re- 
curgă la tehnici complexe. De 
mai mulți ani, în laboratoare, se 
lucrează la punerea la punct a 
memoriilor de acest tip, rein- 
scriptibile, deoarece de aceste 
suporturi optice beneficiază în 
egală măsură muzica și informa- 
a. Pentru informatică discu- 
rile compacte se dovedesc a fi 
nişte memorii impresionante ca 
şi” capacitate (enciclopedii în- 
tregi). Acesta este şi motivul 
cercetărilor complexe care au 
loc în prezent pentru produce- 
rea în serie a discului reinscripti- 
bil. avindu-se în vedere două 
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metode. 


Prima dintre acestea, numită 
şi de „tranziţie de fază“, se ba- 
zează pe diferența de putere re- 
flectată pentru același material 
în faze diferite. (O fază sau o 
stare este un fragment al unui 
material în care proprietăţile fi- 
zice sint omogene, identice în 
toate punctele.) În stare amortă, 
un material difuzează lumina, pe 
care o reflectă în toate direcțiile; 
dimpotrivă, în stare cristalină, 
materialul difuzează numai în- 
tr-o anumită direcţie; pentru „a 
scrie” se iradiază materialul cu o 
rază laser de o anumită lungime 
de undă. Suprafeţele iradiate 
trec din starea cristalină în sta- 
rea amortă, astfel încit, în timpul 
citirii, fasciculul va detecta lu- 
mină numai pe porţiunea crista- 
lină; se obţine în acest mod un 
sistem de codificare binară. 
Pentru a modifica informaţia 
scrisă pe disc, este sulicientă 
iradierea materialului cu o rază 
laser de lungime de undă dite- 
rită, pentru a-l determina să re- 
vină la starea cristalină. Dificul- 
tatea acestei metode constă în 
găsirea unui material care să se 
preteze la această tranziție de 


Stări (faze); cercetările se în- 
dreaptă spre anumite aliaje de 
telur, care pot suporta un mare 
număr de ştergeri şi reinscrieri. 

A doua metodă, „magnetoop- 
iică”, se anunța cu mult mai pro- 
miţătoare; prima beneticiară a 
acesteia a fost informatica, de- 
oarece o astfel de periferie a fost 
deja înglobată in microcalcula- 
torul NeXT, lansat la finele anu- 
lui 1988 (vezi „Știință şi tehnică” 
nr. 5/1989 şi Almanahul „Ştiinţă 
şi tehnică“ 1990). 

Concreţ, această metodă se 
bazează pe materiale capabile 
să se magnetizeze sub efectul 
unui cîmp magnetic. Pentru a în- 
scrie informaţia, materialul se 
încălzeşte pină la „punctul 
Curia, cu alte cuvinte, tempera- 
tura la care el își pierde magneti- 
zaţia proprie şi o acceptă pe cea 
impusă; suportul este magneti- 
zat perpendicular pe suprafață, 
iar sensul magnetizării este in- 
versat prin răcire după depăși- 
rea punctului Curie. Pentru ci- 
tire, se folosește așa-numitul 
„efect Kerr”: atunci 
3pă0ă un daacicu este pe e 
prafața  magnetizată  perpendi- 
E acestă, este reflectat sub 
lascicul polarizat cir- 


STRAT fad DIN este 
TERBIU-F IER-COBALT țial pe direcţia ver- 
2 ticală (0); la aplica- 
C ÎMP MAGNETIC rea unui cimp mag- 
FASCICUL demagnetizarea se 
ea LASER produce în mo- 
= mentul în care un 


DOMENIU INVERSAT 
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cular, al cărui sens de rotaţie al 
polarizării este în funcţie de sen- 
sul magnetizării stratului. mag- 


netic. Avantajele majore ale sis- 
temului rezidă în faptul că este 
vorba de o înregistrare magne- 
tică, dar dimensiunea fiecărei 
înregistrări este mult redusă față 
de suporturile magnetice cla- 
sice, ceea ce permite o cantitate 
de informaţie mult mai mare. 

Impunerea acestei metode se 
loveşte, cum era și firesc, de mai 
multe impedimente: distanța în- 
tre cele două polarizări datorate 
efectului Kerr este foarte mică, 
detectarea acesteia  presupu- 
nind o mare precizie. Trebuie, 
de asemenea, găsite materiale 
al căror punct Curie nu este 
prea ridicat şi care să reziste 
bine la toate formele de coro- 
ziune. Mai mult decit atit, ele tre- 
buie să fie amorte, deoarece tre- 
buie evitat ca structura lor să 
evolueze în timp. Pentru aceasta 
se utilizează de obicei aliaje de 
păminturi rare și metale, de 
exemplu. fier-gadoliniu-terbiu sau 
cobait-fier-terbiu. Compoziţia 
acestui material trebuie să fie 
foarte precisă pentru a fi 
eficace, iar depunerea acestuia 
în strat sul este extrem de 
dificilă. Durata de viaţă a unor 
astfel de suporturi constituie 
încă o problemă: prin încălzire, 
materialul işi deteriorează pro- 
prietăţile. Dar acest lucru se în- 
timplă după 10 000 de cicluri ci- 
tire-scriere-ştergere. 

Discul  magnetooptic poate 
înmagazina date de ordinul gi- 
gabytes, ceea ce reprezintă o 
cifră impresionantă! Recent a 
fost demonstrată posibilitatea 
utilizării acestor discuri magne- 
tooptice și pentru HI-FI. Ca un 
standard pentru aceste discuri 
s-a acceptat ca dimensiunea 
distanţei între piste să fie 1,6 um, 
cu timp de acces de 100 ms, cuo 
viteză de _rotaţie de 900 rpm şi 
avind 43 750 piste cu 25x1 byte 
sectoare/pistă acestea 
pentru discul de 30 cm; datele se 
schimbă pentru cel de 12 cm 
diametru cu o capacitate totală 
de 0,55 gigabytes). Viteza de 
transfer a datelor este de 650 
kbytes/s. Puterea consumată 
este de asemenea foarte mică: 
mai puţin de 6 mW pentru 
scriere şi mai puţin de 1 mW 
pentru citire. 

Așadar, la confluența intor- 
matică — HI-FI, se află mai 
multe tehnologii, unele extrem 
de promițătoare. Care să fie so- 
luţia? 
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Programator de EPROM-uri 


student Laurentiu Emil 
facultatea Automatica IPB 


Montajul prezentat ofera posibilitatea utilizatorilor de 
calculatoare de tip Spectrum (sau compatibile) , de a inscrie 
propriile programe scrise in cod masina , de a modifica unele 
existente dupa necesitati (de ex. chiar ROM-ul calculatorului) 
sau pur si: simplu copierea altor EPROH-uri. 

schema este cunpusa dintr-un port paralel de tip PI0-20 (din 
familia 280) din blecul de numaratoare si dintr-un circuit 
pentru comanda tensiunii de programare. 

Circuitul PI0-80 se leaga direct la magistralele de date, 
adrese si comenzi ale calculatorului prin intermediul 
conecturului de extensie , iar cele duvua porturi A si B impreuna 
cu semnalele de disivy ready si strote, tensiuuza de +5V si GND 
se lzayă la un conector de tip rack de 25 contacte, în acest mod 
circuitul PIO-S0 va putea fi fulusit si in alte aplicatii precum 
interfata cu o imprimanta (cu port paralel de ex. SCAMF), 
achizitie de date de lu un convertor anlogic digital, conectarea 
unui MOUSE etc. 

Numaratoarele sint 3 circuite de tip CDB 493 conectate in 
„as ada si sint folusite pentru comanda liniilor de adresa EPROM 
mai putini vennificative  (AO-ALL) folosind astfel numai doua 
linii ale portului B (B9,B1) pentru incrementatrea respectiv 
resntarea numaratoarelur de 4 biti, 

se pet erei ael următoarele tipuri de EFROM-uri:Intel 2716, 
Intel 2764, intel 27128, Intnl 27256 si echivalente , acestea 
fiind cole mai uzuale tipuri intilnite. Tipul Intel 27932 fiind 
in capsula cu 2X12 pini are nevoie de o multiplexare a 
semnalelor DE si Vpp (pe pinul 20; la care am renuntat pentru 
simplitate. 

Pentru EPROM se va folosi un Zi gur soclu cu 2X14 pini si de 
accea semnalele de pe pinul 23 (AL1l) si de pe pinul 26 (A13) vor 
fi basculate cu ajutorul unui comutator X3 pozitii la Vpp 
respectiv Vec in cazul programarii circuitului Intel 2716. Este 
de preferat un soclu cu anduranta mare pentru a nu avea 
probleme in timp. 

Adresele mari (A12-A14) se comanda direct de catre liniile 
BS-B7 si deasemeni semnalele 0E (output enable) si CS (chip 
select) sint comandate de B2 si B3 din ortul  B.Acest port 
functioneaza tot timpul in modul de iesire tit. Portul A este 
legat la pinii de date ai EPROM-ului si este utilizat ca intrare 
la citirea verificarea si contrulul stergerii EPROM-ului si ca 
iesire in timpul programarii acestuia. 

Deoarece in aceasta aplicatie nu sint folosite liniile de 
ready si strobe ale circuitului PI0-80 el poate fi inlocuit cu 
un circuit de tip Intei 3255 care este portul paralel din 
familia 2080, dar in acest cae programul trebuie rescris. 

Comanda tensiunii di programare se face cu ajutorul a doua 
tranzistoare tip BC (NFN) . Dioda 1N4148 tine pinul Vpp la +SV 
daca linia B4 vste la 1 logic. Daca B4 este la 0 logic atunci 
tensiune de progranare ajunye la pinul Vag: 

Tensiunile e programare sint de 25V pentru tipurile 
2716,2764 , 21V pentru 27128 i 12.5v pentru 7256. 
Tensiunea de programar: se obtine de la o sursa exterioara ea ne- 
avind o valoare critira. (De exemlu tensiunea de 2SV so poate 
obtine din televizorul SPORT printr-o mufa de tip jack). 

Alimentarea cu SV pentru P10-80, CDB 493 si EPROM se face 
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din calculator prin intermediul nextensiei acestuia deoarece 
consumul este mic. 

Atentie tensiunea de programare nu se conecteaza decit daca 
programatorul este conectat la RACK si deasemeni introducerea si 
extragerea  EPROM-ului din scclu se vor face numai dupa 
decunectarea programaturului 11! 

Timpii de programare sint de SOms pentru tipurile 2716,2764 
si de 4-10m5 pentru 27128,27236. a 

Daca exisla loc ciicuitul FIO-90 se poate monta chiar in 
interarul calculatorului nemai fiind necesar conectorul de 
extensie, iar prugramatorul se monteaza pe 6 placa 60X40mm pe 
care _se va lipi si conectorul rack tata. 

Toate operatiile efectuate cu EPROM-ul sint realizate in 
limbajul assembler ceea ce asigura o viteza mare de lucru. 
Programul contine si o parte de BASIC care prin intermediul unui 
meniu apeleaza rutinele in cod masina pentru controlul 
stergerii, copierea in memorie, programarea si verificarea 
inscrierii EPROM-ului . 

Octetii transferati intre memoria calculatorului si EPROM 
incep de la adresa 8000 hexa. 

ie tinaliri del, schema electrica si dispunerea pinilor pentru 
diversele tipuri de EPROM-uri sint prezentate mai jos. 


pm cas T05V, za 
CALCULATOR (1a+4a) mi EC102 
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Da A —>>D>D>D>2Z2>£DBu 


10 REM Programator EPROM 
20 AEM Aa (CU so Aa 1989 


40 CO Do, „3Cooe 

50 0UI 95,255: 0UT 95,253: QUI 127,15 

50 POKE 23658.08 

70 _ELS : PRIN “Intel”;1A8 12;"2716";TAB 28;"2764"'TA48 11;"2712 

8 _27256L  27256H” 

80 PRINI “"Durata”'“impulsului in ns 4 10 20 50” 

PDA RIND pd T-Selectie tip EPRON”**" D-Selectie durata in 
uls 

100 PRINI '" K Copiere EPRUM in memorie”''”  E-Editare contin 
ut EPROM”: *” C- Control stergere EPRON"*** P-Programare EPROH” 
de V-Verificare inscriere” . 

110 RANDONIZE USR 49187 
120 1F INKEYS="I” | RANDONIZE USR 49218: GO [0 50 | 
RANDUNIZE USR 49236: GO I0 30 | 
GQ T0 200 
GO TO 220 
GO 10 260 

Ei P. GU 10 290 . 

180 [FE INKEYS:"V” THEN GO TO 310 


0 GO 10 120 
200 Al „22883 La RANDONIZE USR 49302 
pa IA CS ri Peiht A 10,0;"  Transler la adresa 8000H 0K ”: PAUS 


220 POKE 92987 184 
230 1 PEEK 26000:195 THEN GO T0 250 
240 PRINI %0;" Incarcati NONSSH21“: LOAD ""CODE 
250 CL* _: RANDOHIZE USR 26000 
260 PUKE 23011,184: LEI usa 49389: CLS : IF A:0 THEN PRINT AT 
10,8;"Stergeie completa” 0 280 
2%0 PRINT AT 10,1; 4;” de locatii nu contin FF" 
280 PAUSE 50: GU TO Ș0 
290 POKE 23075,184: LET A=USR 19406: CLS 
20 PRINTI AT 10, 3; Ai” impulsuri de proyramare”: PAUSE 0: 60 10 $ 
310 POKE 23139,184: LET A=USR 49502: CLS 
3202 1F 4-0 THEN PRINT AT 10,6;"Operatie completa”: PAUSE S0: 60 


TQ 

Sao Pui AT 10,0;4;" locatii necorespunzatoare”: PAUSE S0: GO 
10 

Saă Os Ave "IntelEprom” LINE 40: SAVE “Intel ASH"CODE 49152,367 


»HISOFI GENS+ ASSEHBLER» 
280 PROCESSOR 


All rights reserved 


| Pass 1 errors: 00 . 

| 

| C000 10 ORG  4&C000 

| 001F 20 DAIA  EQU IF 
003F 30 DATB  EQU H3F 
005F 40 CONA  EQU ASF 
007F 50 COHB  EQU 47F 
C000 0000 60 ERROR DLFH O 
C002 00 70 1X02 DErB 0 
Co03 10 80 LENGHI DEFB 16 
CO04 03 90 TIHE DEFB 3 
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CO08 4714 
C00D 10044014 
COI1 80240032 
CO17 2100c0 


CO6A D02100C0 
CO6E 210080 

CO71 00360000 
C075 00360100 
C079 00360210 
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CONST 


TYPE 
FIND 
CONT 


DSP 


LI] 


(03 


INCRE 


INT 


DEFH 
DEH 


20217 
20593£ 

40480 

1447 
40410,4.1A40 
42480" 43200 „43401 
AL, TYPE 
A,CLENGHT) 

gh 


A CHL) 
CLENGHTD,A 
A„(TINE) 

A 


103 
(TIME),A 


A 1Xe2) 
CDATB),A 
A 
(DATB),A 
HL 


[X,ERROR 
HL' 48000 
(Ik+0),0 
(1X+1):0 
(IX+2)1410 


1% 
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CO7D 3A403CO 710 LO A,(LENGHI) 
CO80 E6FE 720 AND AFE 
C082 2002 730 JR  N2,STD 


LD  A,880 
STD RRCA 


CO89 OF 780 RRCA : 
COBA 08 790 EX AFAAF. 
CO8B JEIE 800 LD AIE 
CO8D D33F 810 OUT (DATB),A 
COBF 3EIC 820 LO_ Al 
CO91 D33F 830 Gur CDATE),A 
C093 3A403c0 840 LD A,CLENGHT) 
C095 ESC 850 AND Ati 
CO38 2804 860  * JR 2,86 
CO3A DDCBOZFE 870 SET 750 1X2) 
CO9E DO7EOZ 880 LD A'CLX+2) 
COAL D33F 890 Our  CbATB),A 
COA3 08 900 EX AF,AF! 
COAz 08 910 LEXT EX  AFJAF! 
COAS 010008 920 LD  BC'4800 
COAB DBIF 930 LINT  ÎN_ A,(DATA) 
COAA CI 940 RET 

COAB 38 950 REPEAT DEC SP 

COAC 38 350 DEC SP 

COAD EDSEE0o 370 CALL 1NCRE 
COBO 08 980 DEC BC 

COBI1 78 330 LD A,8 
COB2 BI 1000 OR Cc 

COB3 20F3 1010 - JR NZ,LINT 
COB5 08 1020 EX AFAR! 
COB& 30 1030 DEC A 

COB7 2812 1040 JR_ 2,END 
COBY CB47 1050 BIT OsA 
COBB 20E7 1050 JR  NZ,LEXT 
COBD 08 1070 EX AFAF! 
COBE DD7E0O2 1080 LD A,((X12) 
COCI C620 1090 ADD A,420 


CDATE) „A 
A,CLENGHI ) 
aci 
ARIC 
1210 ÎR zisă 
CODA CBFF 1220 SEL 74 
CODC D33F 1230 Dur  (BATBI,A 
CODE DD4E00 1240 LD C,CLX+0) 


COE1 Duședi 1250 LO  B,([Xr1) 


KOPY (WII 
COE9 77 1290 LD (HL),A = 
COEA C3ABCO 1300 REPEAT 


JP 
CALL 


CV63c0 1310 CTRL INT 
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STERS JP 
COFE CD69C0 ic, PRUGR CARI INI 


C102 2857 1400 JR  Z,NONEED 
C104 DD7E0O2 1410 INPULS LD A'((X+2) 
C107 CBD7 1420 SET 24 
C109 D33F 1430 OU  CDATB),A 
C10B 3EFF 1420 LD AREF 
C100 D3>F 1450 Our CCONA,A 


C111 D3SF 1470 Gur CEOMA,A 
C113 7E 1480 LD A, 

C113 D3IF 1490 dur  CDATAJ,A 
C116 DO7EO3 1500 LD ACXr3) 
C119 E60Q 1310 AND «bo 
CI18 OD7EO2 1520 LO A,CLX*2) 
CIIE 280 1530 JR 2,7256 
E120 DDCBO366 1940 BIT 44(1X13) 


C143 E! 
C144 20F8 1760 JR HZ,LOOP 
C146 DD7EO2 1770 LE Adtarz 


[2] [ 
C158 C3ABCO 1860 WONEED 
VEYy 


C169 DD3401 1920 
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TIM-S: ÎNREGISTRARE ȘI REPRODUCERE 


Conducerea proceselor teh- 
nologice, de complexitate cres- 
cindă, la un nivel tot mai ridicat 
de eficienţă, reclamă utilizarea 
din ce în ce mai largă a calcula- 
toarelor. Legătura  informaţio- 
nală, în sens cantitativ, dintre 
calculator şi mărimile exterioare 
analogice ale procesului implică 
existența unei interfeţe, al cărei 
element principal îl reprezintă 
convertorul analog-numeric 
(CAN). Datorită disponibilității 
convertoarelor  numeric-analo- 
gice (CNA) integrate, au apărut 
ca eficiente o serie de soluții de 
utilizare a acestora pentru con- 
versia analog-numerică. Dintre 
aceste soluții, în care CNA inter- 
vine într-o configuraţie cu reac- 
ție, avantajoasă într-o serie de 
aplicaţii, în care este necesar 
controlul unor mărimi analogice 
variabile în timp, este conversia 
analog-numerică cu urmărire. 
Pe de altă parte, performanţele 
ridicate oferite de microcalcula- 
toarele personale, raportate la 
prețul lor scăzut, au determinat 
lărgirea gamei de aplicație a 
acestora și în cadrul proceselor 
industriale. 

În acest sens ne vom referi în 
cele ce urmează la o modalitate 
de interfațare a unui CAN cu ur- 
mărire la un microcalculator 


TIM-S, soluţie ce oferă posibi- 


lități avantajoase de înregistrare 
şi reproducere, respectiv de 
prelucrare a semnalelor analo- 
gice. 


Ing . MARIUS CRIȘAN, Timigo! 


IUCTURA CAN CU 
URĂRI î INTERFAŢARE 
CU MICR AI CUCATORUL 


În figura 1 se prezintă schema 
de principiu a soluției de reali- 
zare a CAN şi modalitatea de co- 
nectare la microcalculator. Con- 
versia analog-numerică se reali- 
zează pe principiul urmăririi, 
avind la bază un CNA de 12 biţi, 
de tipul K 594 PA 1 (similar cu 
AD 562), un numărător reversi- 
bi! de 12 biţi, realizat cu tre: 
numărătoare sincrone, de tip 
CDB 419% E şi un Sopareor, de 
tensiune, de tip 6M3302. La in- 
trările comparatorului se aplică 
ieşirea în tensiune a CNA, reali- 
zată prin intermediul unui am- 
plificator operaţional, de tip 
BM301, precum şi mărimea de 
intrare” analogică, ce urmează a 
fi convertită. Dacă nărimea 
analogică este mai mare decit 
ieșirea CNA, comparatorul va 
genera la ieşire un nivel logic 
coborit, determinind incremen- 
tarea numărătorului cu o unitate. 
Procesul se repetă pină în si- 
tuaţia în care ieșirea CNA de- 
vine mai mare decit mărimea 
analogică de convertit, com 
ratorul generind un nivel logic 
ridicat, ceea ce determină de- 
crementarea cu o unitate a numă- 
rătorului. Comparatorul conti 
nuă să examineze diferenţa ten: 
siunilor de la intrare, comandind 


numărătorul într-un sens sau al- 
tul, în funcție de rezultatul com- 
parării. La echilibru, bucla de 
reacție devine calată pe urmări- 
rea variaţiei mărimii analogice 
de Ia intrare, atit timp cit nu se 
de! viteza de reacţie a bu- 
clei. În cazul unei mărimi de in- 
trare continue, numărătorul, ale 
cărui ieşiri reprezintă aproxima- 
rea numerică a mărimii de in- 
trare analogice, v 
loarea bitului cel 
În figura 2 sînt repre- 
specifice 
de conversie pentru 
acest caz. În bucla de reacție s-a 
introdus un circuit basculant 
bistabil de tip D (1/2 CDB 474), 
între_ comparator și intrarea 
numărătorului, pentru a asigura 
un timp adecvat de stabilire în- 
tre răspunsul comparatorului şi 
modificarea următoarei stări a 
numărătorului, dictat de timpul 
de răspuns al CNA şi al compa- 
ratorului. 

Semnalul de tact al converto- 
rului cu urmărire este asigurat 
de câtre calculatorul TIM-S, fi- 
ind tactul sistemului de 3,5 MHz. 
În general, frecvența maximă de 
tact cu care se poate comanda 
convertorul este dată de relaţia: 

ftmax =1/(TA + Ta + 
+TetTo+Ta, (19) 
în care TA reprezintă timpul de 
propagare al  bistabilului, Te 
este timpul minim de stabilire 
pentru numărător, Te semnifică 


nificativ. 


CI6C C3ABCU 1930 OK JP REPEAI | 
Pass 2 errors: 00 
CONA 005F COMB  007F CONST  C003 CONT CO1U 
CIRL COED DALA_  001F DAIB 003F DISP _ CO23 
END COCB ERROR  C000 FIND CO17 INPULS C104 
INCRE  CUSE INIT Co6? 1X02 CO02 kOPY COE6 
LENGHT C003 LEXI COA4 LINT  COA8 LOOP  CI4I 
NONEED C158 UK C16c PROGR  COFE REPEAT COAB 
SIE cane SEES COLA I230 Gl26 72716  CI12A 
VFY c1 
iri 004 SE [0] C054 
Table used: - 383 fron 419 
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ela 
FR E 
LIN 
FetsT | Al arier 
p. per 
. 
. 
Pi 


Fig,1. Schema de 
principiu a 6ie- 
tei 


intirzierea de propagare dato- 
rată numărătorului, Tp este tim- 
1 de răspuns al ENĂ (pentru n 
Pi iar Te timpul de răspuns al 
comparatorului. 
Viteza maximă de reacţie a 
buclei este 
LSR = ft - Visa (2 
unde V.sg reprezintă tensiunea 
minimă, corespunzătoare bitu- 


__FI6.2 CRONOGRAMELE SISTEMUAUL DE CONVERSIE 
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lui cel mai puţin semnificativ. În 
cazul în care Vaer = 5 V, la o re- 
z0iuție a Coe oru Ra te 12 biţi, 
rezul tru ia prezen- 
tață LS 43 m/s. Pr 

În ceea ce priveşte erorile sta- 
tice în c.c., acestea pot fi atri- 
buite numai componentelor ana- 
logice din schemă. Astfel, pre- 
zenţa tensiunii de offset la in- 


To+TE 


1 cu 
crocalculatorul 


| 


trările amplificatorului operaţio- 
na! şi comparatorului, precum 
variaţia ei cu temperatura (drift), 
fiind de ordinul de mărime a lui 
Vise, va afecta tormanțele 
conversiei la capetele de scală. 
Ca urmare, se impune. calibra- 
rea atentă a decalajului de nul 
- (offset) şi a ciştigului (gain), cu 
aj norul rezistențelor şemiregia- 

ile aterente (fig. 1). inainte de 
efectuarea calibrării, CNA tre- 
buie adus la echilibru termic, fi- 
ind menţinut alimentat cel puţin 
30 minute. 

Monotonia este asigurată prin 
faptul că eroarea de neliniaritate 
a ENA este garantată la 1/2 


interfațarea cu calculatorul 
TIM-S este realizată printr-un 
circuit de interfață programabil 
de tip 8255, prin intermediul 
căruia se poate preleva mărimea 
numerică pe 12 biţi, ca rezultat 
al conversiei. De asemenea, în 
tuncţie de starea liniei PC7 se 
comandă  convertorul 
modul „urmărire“ 
respectiv „reţinere“ (PC7 = 0), 
în cadrul 'programului de achi- 
ziţie. E 


În cazul în care se dorește 
achiziția cu o rezoluţie de 8 biţi, 
se va utiliza numai portul A al 
circuitului 8255. 
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Performanţele CAN asttel rea- 
lizat sint destul de ridicate, dacă 
se ține cont de prețul scăzut al 
acestuia şi facilitatea de imple- 
mentare. Utilizind frecvenţa de 
tact a calculatorului, au putut fi 
urmărite fără distorsiuni frec- 
vențe de ordinul a 1 kHz, cu am- 
[icre virt la virt de 5 V. Evi- 
dent, prin reducerea amplitudi- 
nii virt la virt, conversia prin ur- 
mărire poate conti pină la 

valori mai mari ale frecvenței. 


APLICAŢII DE 
INAEGIGA DARE ş 
REPRODUCERE A 

SEMNALELOR ANALOGICE 


Beneticiind de facilităţile gra- 
fice de memorare oferite de 
calculatorul TIM-S, se pot dez- 
volta o serie de aplicaţii, în care 


joasă frecvenţă. 

Avantajul principal al CAN cu 
urmărire îl reprezintă faptul că 
nu necesită un circuit de eșan- 
tionare şi reținere, rezultatul 
conversiei fiind disponibil în 
mod continuu la ieșirile numă- 
rătorului și, ca urmare, putind fi 
memorat prea program, la orice 


prei 
lui caiculator-circuit de interfaţă 
programabil. 

Considerind, spre exemplu, 
numai achiziția primilor 8 biţi, 
mai semnificativi, un subpro- 
gram de memori unui număr 
dat de eșantioane la anumite in- 


tervale de timp, poate fi elaborat 
simplu, într-o manieră ca aceea 


MEMORATUOR 


[3 


valoare  corespun- 


L1: DINZ L1 


L, 
RET 


Prin conectarea la intrare de 
semnal analogic a unui amplifi- 
cator de microton, iar la ieşire a 
unui amplificator audio, utili- 
zind subrutinele prezentate, au 
fost posibile inregistrarea şi re- 
darea, cu performanțe accepta- 


TUBURI GATODIGE 


bile, a semnalelor din sprctrul 
vorbirii. 


DI 
A LD _ A. B0H 
OUT (FF).A 


L2: LD 


Ul 
L1: DINZ L1 


O altă aplicaţie interesantă, în 
care sistemul de achiziţie pre- 
zent eficacitatea 


Sora! TV, pribins 
ice de joasă şi foarte 
joasă frecvenţă, ce ar putea con- 
stitui răspunsul unor sisteme la 
cariia regimuri aznorile &vi- 
dent, în funcţie de caz, se pot 
elabora fără Ginicunate” diferite 
programe cu formate adecvate 


de afişare. 
Sistemul de achiziţii prezen- 
tat, avind la bază un CAN cu ur- 


mărire, date fiind prețul scăzut 
și avantajele menţionate, se do- 
vedește eficient într-o gamă 
largă de aplicaţii, cum ar fi achi- 
ziția semnalelor de joasă frec- 
venţă provenite de la diverse tra- 
ductoare, eșantionare şi reți- 
nere in mod continuu şi bucle de 
reglare automată. 


8.N029/4 
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PROGRAM PENTRU COPIAT SCREEN$ 
LA IMPRIMANTA EPSON 


RĂZVAN JIGOREA, Arad 
0. GENERALITATI 


În mod nornal Spectrun-ul 128K face o copie a ecranului la 
UPA Dania de tip EPSUN la scara 2:1, ceea ce nu convine 
intotdeauna. Progranul ierte face o topie 1:1, ceea ce poate 
fi util - de exemplu - la realizarea copertilor pentru casete. 

Problema apare la transniterea SCREENS-ului la imprinanta 
mai exact la “liniarizarea” acestuia, Dupa cun se stie, ecranu 
este organizat in trei zone de cite 2048 a tiecare avind 64 
rinduri a cite 32 bytes. La imprimanta trebuie transnisa cite o 
linie de 256 bytes, fiecare byte fiind foraat din 8 biti luati 
pe verticala de pe SCREEN$. 


1. DESCRIEREA PROGRAMULUI 


Progranul este scris in limbaj de asamblare 180, 

Algoritaul de "liniarizare” este urmatorul: se iau 8 bytes pe 
verticala (consecutivi pe ecran, dar nu si in memorie) incepind 
Cu prinul rind si se senoreaza in bufferul MORK S. Apoi se 
prelucreaza acesti 8 bytes,  transforaindu-se in bytes 
verticali” (continind coloanele natricii de caracter) care sint 
transnisi la impriaanta. 

Operatia se repeta pina se transnit 3238=256 bytes la 
imprimanta, cind se transnite LF (ASCII 10) si apoi se trece 
imprimanta in nod grațic pentru urnatoarea linie. 

Dupa transmiterea unei treini de SCREEN, se aduna contorului 
HL 1792 (deoarece contorul parcurge doar prinii 256 bytes din 
fiecare zona, Dupa fiecare byte preluat, registrele HL sint 
salvate in stiva si incrementat doar registrul H pentru a trece 
la cei sapte bytes de sub byte-ul initial). 

Progranul include si o rutina (EM CHR) de transaisie a unui 
caracter (insa fara a filtra codurile de control, ca si rutina 
din ROM-ul Spectrun-ului 128K) care poate fi folosita si pentru 
a transaite imprimantei secventele escape pentru scriere 
subliniata, cursiva, sarita, ingrosata, etc. . 
„_ Aceasta rutina poate constitui o idee pentru realizarea unei 
interțete seriale pe un Spectrun 48K (HC-85) pe portul de iesire 
spre casetofon (portul 254 bitul 3). Intr-un asemenea caz se va 
face conversia de tensiune necesara si eventual se vor recalcula 
tenporizarile, * 
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2, UTILIZARE 


Inainte de a incarca codul masina, RAMIOP-ul se va pozitiona 
la adresa 65321, apoi se incarca EPSbN COPY (LOAD *"CODE 65322), 

Pentru a copia un SCREEN$ linclusiv liniile 23 si 24) se 
introduce RANDOMIZE USR 65322, bineinteles dupa ce imprimanta a 
fost setata pe viteza de 9600 bps. 


3. INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 


_Prograsul prezentat poate ți asamblat cu un asaablor HISOFT 
din seria BENS3, pe care il incarcati destul de jos pentru a 
avea loc pentru codul nasina. 

Dupa ce ati tastat cu atentie textul sursa, il veti salva pe 
banda cu comanda Pn,a,s (n,s-intervalul de linii salvate cu 
numele s), apoi veti tasta A (asamblare). La “Table size” veti 
raspunde cu LENTER] , iar la 'Options' cu 1 sau 5. 

lesiti din asamblor cu 3 apoi salvati codul asamblat cu 

SAVE * nume." CODE 69322,713 
Cu aceasta progranul este gata pentru a fi utilizat. 


"4. MODIFICARI 
4.1 Viteza de transaisie 


La eticheta TEMP (linia 1070) veti inlocui pe 18 pentru 
9600 bps) cu 41 pentru 4800 bps sau cu 87 pentru 2400 bps. 


4.2 Copierea unei parti din SCREEN$ 


Puteti copia nu nunai intregul ecran, ci si doar una sau doua 
zone nodițicind ia eticheta COPY (linia 140) pe LD 3,3 cu 
numarul de zone (1 sau 2), iar la linia urmatoare pe LD HL,16384 
cu 18432 pentru a doua zona sau cu 20480 pentru a treia zona. 


4.3 Copie negativa 


Pentru a face o copie negativa, modificati pe JR 2,R0T de la 
linia 680 cu JR NZ,ROT. 


4.4 Copierea de pe TIW-S 


ru a copia un SCREEN$ nu de pe Spectrum 128, ci de pe un 
TIS interțata seriala la o inpPinanta ROBOTROĂ K6313 setata 
in sodul EPSON pe viteza de 2400 bps, veti tasta prograsul pina 
la linia 810 (inclusiv), inserind: 

95 CALL TÎn_S 


iar' de la linia 820 ursatoarea subrutina: 
820 TIM.S LD A,251 ;switch. soft pentru a per- 
B30 - 0UT (028),A șmite scrierea in prinii 
tai ___ş16k RAM 
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840 LD sa poza jse sodiifica rutina ip 


850 LD ),205 ;enisie a TIM-S-ului prin 
Bt0 INC HL ; adaugarea unui CALL 43889 
870 LD ua i) 
880 INC 3 
890 LD ri 13 
900 LD AL,TĂBIT ;se muta subrutina TRBIT 
910 LD DE, LA) ;in zona libera din RAM-ul 
920 LD BC'EM_CHR-TRBIT care dubleaza EPROW-ul. 
930 LDIR 
940 RET 
950 TRBIT LD  A,248 ;subrutina de transaisie 
950 DUT (228),A şa unui bit de start 
970 CALL 13981" 
980 LD A,8 
990 RET 
1000 EM_CHR PUSH BC ;rutina de enisie A unui 
1010 LD 2,4 ;caracter pe RS232 
1020 CALL 4387; 
1030 CALL TEMP 
1040 POP 30 

0 RET 
1060 TEMP LD 3,32 șteaporizare intre octetii 
1070 TEMPO CALL 8$984 transaisi - se apeleaza 
1080 DIN TEMPO ;rutina de teaporizare din 
1090 RET ;RDM-ul TIM-S-ului 


Aceasta rutina a fost necesara deoarece TIH-S-ul transnite pe 
interfata seriala doar 7 biti de date, nu 8 citi sint necesari 
aici. 
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NOTA: Programul a fost testat [i calculatoarele Spectrun 128K si 
TIM-s, folosind imprimanta ROBUTRON K6313 setata pe aodul EPSON. 


Daca intilniti orice fel de probleme in legatura cu acest 
prograa, scrieti-ni sau sunati-aa: 
Jigorea Razvan, str. Abrud nr. 110 bl. 121 ap. b 
Arad, 2900, Tel. (966)68293 
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INFORMATICĂ 


5342 ASSEMBLER: 
Copyright (C) HISOFT 19834 +MISOFT, GEN 
AI ih rights reserved 7% SPECTRUM 


Pass 1 errors: 00 
10 ăztztttrtazatttiazartaea 


zi ; EPSDN COPY (CD) 1988 
3 
40 ; V2.1 
50 ; 
60; Ey. digorea 
70: ji 9 
BO șeraeeeerararaatazarat 
FF2A 9% ORB 65322 
FF2A EIB 100 RES PR LD 4,27 ;reseteaza imprimanta (ESC &) 
FF2C CDAFFF 110 CALL EN CHR 
FF2F 3E40 120 LD A,B4 
FF31 CDAFFF 130 CALL EA E 
FF34 0603 140 COPY LD ;3 zone de ecran 
FF36 210040 150 LD ră "1634 ;inceputui D FILE 
FF39 1608 160 LODP1 LD 2,8 ;fiecare zona are B linii 
FF3B 1E20 170 LODP2 LD E, 132 isi fiecare linie 32 chr. 
FF3D CDACFF 180 CALL 6 MODE  ;la țiecare linie trece imprimanta 
FF40 E5 190 LODP3 PUSH HL şin aod grafic 
FF41 0EOB 200 LD CB șhiecare caracter are 8 rinduri 
FFA3 D5 210 PUSH DE eri la care vor fi menorati 
FFA4 1185FF 220 LD DE vant, sie DRK_Space 
FF47 7E 230 LODF4 LD A (NL) 
FFAB 12 740 LD (E,A 
FF49 13 250 INC DE 
FFAA 24 260 INC H ;trece la urmatorul rind de pixeli 
FF4B 0D 210 DEC C 
FFAC 20F9 280 JR NZ,LOOPA 
FF4E Di 290 . POP DE 
FFAF El 300 POP HL 
FF5U 23 310 ÎNC AL 
FFSL CDBDFF 320 CALL au N) silupa ce s-au format 8 bytes in 
FFS4 1D 330 DEE ;NDkK_5, sint copiati la inpriaanta 
FF55 :20E9 340 JR N, LOUP3 * 
FFS7 SEOA 350 LI 8; i0 ;dupa o linie se transaite LF 
FF59 CDAFFF 360 CALL Eh CHR 
FFSC 3E7F 370 BRK_T LD A,ă7F_ si se testeaza BREAK-ul 
FF5E DBFE 380 ÎN A(4FE) 
FF60 OF 390 RRCA ș daca a tost apasat, atunci 
FEG1 D0 400 RET NC ;se intoarce in BASIC 
FF62 15 410 DEC 5 
FF63 2906 420 JR _ NZ,LOOP2 
FF65 110007 430 LD “DE, 11792 ;se aduna 1792 (2048-2565) bytes pentr 
FFGB 19 440 ADD. HL.DE ;a trece in zona urmatoare de ecran 
FF69 10CE 45 DaHZ LOGPI 
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FF6B C9 460 RET ;inapoi in BASIC 
FF&C E5 470 6_NODE PUSH HL ;transaite caracterele de contro 
FE6D (5 480 PUSH BC ;necesare pentru a trece iaprinanta 
FF6E 2170FF 490 LD  HL.DT_GR ţin sod grafic 
FETI 0608 500 ID 5, 
FF73 7E S10 LABEL LD A,(HL) 
FF74 CDAFFF 520 CALL EM_CHR 
FE77 23 530 INC_HL 
FE7B 10F$ Său DANI LABEL 
FF7A Ci 550 POP EC 
FF7B Ei 560 POP HL 
FEJC (9 510 RET 
FF7D 18410818 580 DT GR DEFB 27,65,8,27,42,5,0,1 nod grafic 
FFB5 590 WORK_S DEFS 8 ;spatiul de lucru este de 8 bytes 
FEBD E5 600 COPY_B PUSH HL ;rutina care copiaza cei 8 bytes 
FFBE C5 510 PUSH BC ;din HORK_S la iaprimanta 
FEBF Dă 620 PUSH DE 
FF90 0608 530 LD 8,8 2 
FF92 2185FF 640 JUMP LD  HL,HORK_S 
FEYS AF “650 XDR A 
FF9b 0E08 [1] LD C,8 4 
FF98 CB7E 670 LAB O BIT 7,(HL) se ia priaul bit din fiecare byte 
FE9A 2802 680 AR 1,R0T  ;si se formeaza un byte care se 
FFOC CBC? 630 SET O0,A ;transaite la iaprianta 
FEIE 07 700 RDT  RLCA capi se rotesc cei 8 bytes si 
FF9F CROb 710 LC HD ;operatia se repeta luă 
FFAL 23 720 INC HL 
| FFA2 0D 730 DEC C 
FFA3 20F3 74 UR NE,LAB 
FFAS AF 75 RRCA 
| FEAG CDAFFF 760 CALL EM CHR 
TFA9 10E7 710 DANI JUAP 
FFAB Di 780 POP DE 
FFAC Ci 790 POP BC 
FEAD El 800 POP H 
FFAE Că 810 RET 
FFAF Că 820 EM_CHR PUSH BC ;rutina pentru esis un caracter 
FFBO D5 30 PUSH DE ;pe intertata RSZ3Z 
FFB1 ES 840 PUSH HL 
FFB2 CDFIFF 550 CALL TEMPO 
FFB5 F3 860 DB 
FEB6 SF 870 CHREM LD E,A 
FFB?7 CDDFFF 880 CALL AY i 
FFBA 3EF6 290 LABZ LD A,4F6 pentru bit 0 
FEBC CRIB 900 SRL E 
FFBE 7002 910 JR NC,TRBIT 


FECO 3EFE 920 
FFC2 E979 930 TRBIT 
FECA CDD9FF 940 
FFE7 15 950 
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LD APE spentru bit i 
DUT L),A  ștransaite bitul pe interfata RS232 
fai ud ;tenporizare 
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FEL& 20F0 
FFCA AF 
FECE 2F 
FFCC ED79 
FECE CDD9FF 
FED! CDDYFF 
FED4 FB 
FFDS El 
FED DM 
FFD7 Ci 
FFDB C9 
FFD9 2E12 
FEDE 20 
FFUC ZOFD 
FFDE C9 
FFDF O1FDFF 
FFE2 3EOE 
FFEA £D79 
FFEG O1FDBF 
FFE9 3EF6 
EFEB 1608 
EFED ED79 
FFEF CDD9FF 
FFF2 (9 
FEF3 CS 
FFF 0604 
FFFG 0E00 
FFFB 00 
FEFY 20FD 
FFFB 10F$ 
FFFD Ci 
FFFE C9 


Pass Z errors: 


AY FEDF 
CHREM FEB 
CUPY 2 FF8D 
EM_CHR FFAF 
JUR. FE92 
LABZ  FEBA 
LOUPI FF3? 
LODP3  FF40 
RES_FR FF2A 
Ti FEDB 
13 FEF& 
TEMPO FFFZ 
WORK_S FF&S 


Table used: 
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960 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 


1050 


1060 
1070 TEI 
1089 Ti 
1090 
1100 
1110 AY 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 TEI 
1210 
1220 Ţ2 
1230 T3 
1240 
1250 
1260 
1270 


00 


BRET 
COPY 
IT_BR 
6_RODE 


HP 


MPD 


FESC 
FF34 
FE7D 
FEGC 
FFSB 
FE73 
FF3B 
FF47 
FFSE 
FFEG 
FEDY 
FFCZ 


JR_ NI,LAB2 

XDR A 

(PL 

DUT (0),A se transait doi biti de stop 


CALL TEMP 
ci TEMP 


LD  L,18 ;temporizare intre bitii transaisi 


LD_ A,%0E ;selecteaza registrul 14 al 

DUT (L),A procesorului AY-3-8912 

LD 2C.kBFFD Satu de date al procesorului AY 
;bit de start 


DUT (0,A ;transaite bitul de start 


EUR a ;tenporizare intre octetii transaisi 
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LD. BOTEZ, 
CCSTT P.NEAMT 

Protejarea produselor program-cu ceea ce numim in mod generic 
chei de protectie-,este o necesitate. Intre performanta si util 
punerea sau scoaterea unei protectii este o dovada 
de virtuozitate profesionala, de intuitie si de imaginatie 
si nu in ultimul rind de cunoasterea amanuntita a unui 
limbaj cit si a arhitecturii interne a calculatorului. 

Cu atit mai mult sint necesare cheile de protectie cu cit 
vor proteja produse-program (soft) de valoare ce trebuie sa 
raspunda cu aceiasi identitate informatica tuturor celor ce 
le utilizeaza. De aceea vom gasi puse protectii pe utilitare, 
pe compilatoare si interpretoare, jocuri de amuzament si in 
general pe orice realizare valoroasa in domeniu, nefiind la 
indemina oricui listarea si modificarea acestor programe. 

Prezentam pentru incepatori citeva din metodele de pus si 
scos protectii, accesibile limbajului BASIC pentru 
calculatoare compatibile SINCLAIR SPECTRUM. (HC-85, TIMs, COBRA) 

Să ne folosim in exemplificarea propusa de acest mic 
program care traseaza pe ecran drepte (PLOT cu PLOT),cu 
pilotare din tastele 0,P,Q si A. 


S POKE 23658,8:REM FIXARE PE MAJUSCULE 

10 LET X=120:LET Y=8S:REM START TRASARE 

15 IF INKEY$="" THEN PLOT INVERSE 1;X,Y:PLOT INVERSE 0;X,Y: 
G0 TO 15 

20 LET X=X+(INKEY$="P")-(INKEY$="0"):REM P si 0 MAJUSCULE 

25 LET Y=Y+(INKEYS="Q0")-(INKEY$="A"):REM Q si A MAJUSCULE 

30 IF XX2SS THEN LET X=2SS:BEEP 0.004,45 

35 IF X<O THEN LET X=0:BEEP 0.004,45 

40 IF Y>175 THEN LET Y=175:BEEP 0.004,45 

45 IF Y<O THEN LET Y=0:BEEP 0.004,45 

SO PLOT INVERSE 1;X,Y:PLOT INVERSE 0;X,Y 

SS G0 T0 135 


Ce putem face in materie de protectie? In primul rind ne 
propunem ca acest program sa nu poata fi listat. 

Atunci cind se apasa tasta K(LIST),calculatorul va executa 
comanda, insa va trebui ca pe ecran sa nu apara nimic,sa apara 
ceva confuz ,sau, (culmea!) sa apara alt text. 

Si toate acestea in conditiile in care programul, odata 
lansat in executie (RUN,GO TO S) sa "lucreze" impecabil. 

Cea mai simpla modalitate de a face asa cava si care aste 

| 
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binecunoscuta initiatilor pe calculatoare personale din gama 
SINCLAIR SPECTRUM, consta in a modifica atributele afisarii, 
adica folosind aceeasi culoare pentru cerneala (INK) si 
pentru hirtie (PAPER). Este si normal ca afisind pe ecran cu 
cerneala alba pe hirtie alba, sa nu ne apara ninmic perceptibil. 

Procedati astfel: 

1. Dati comanda LIST (K) 

2. Editati (CS+1) 

3. Intrati in modul E (CS+Ss) 

4. Apasati in mod direct tasta 7 (alb) 

S. Intrati din nou in modul E (CS+ss) 

6. Apasati CS+7 

7. Tastati ENTER (CR) 

. Dati acum comanda LIST, pentru a vedea efectul.  Procedati 
la fel cu fiecare linie din programul de mai sus. 

Pentru restabilirea situatiei initiale,parcurgeti urmatoarele: 

1. Dati comanda LIST 

2. Editati (CS+1) 

3. Blocati CS si apasati tasta 8(->) pina dispare cursorul K 

4. Executati DELETE (CS+0),stergeti semnul ?,apoi ENTER (CR) 
fiind in acest fel restabilite atributele listarii. 

0 alta modalitate “antilist” consta in modificarea temporara 
a unor variabile de sistem. Spre exemplu introduceti diverse 
valori in locatia 23693. 

Dati POKE 23693,0 si apoi LIST. In loc de zero testati si 
alte valori calculate pe seama contrastului hirtie-cerneala 
asa dupa cum este prezentat algoritmul in manualul 
de utilizare al calculatorului. Contrastul se restabileste 
prin comanda neetichetata INK 9, ori INK O si PAPER 7 fie 
repunind valoarea standard - POKE 23693,56 

0 alta locatie “antilist" este 23607 care are in mod obisnuit 
inscrisa valoarea 60. 3 4 

Faceti POKE 23607,255 si apoi listati. Restabiliti aceasta 
locatie la valoarea 60 si testati locatia 23743 ce are initial 
inscrisa valoarea 83. Dati POKE 23743,80 si pe urma L.IST. 

0 alta metoda des utilizata, mai de efect si care combinata 
cu cele prezentate pina acum da destule probleme si celor 
avansati in BASIC este aceea de a reusi ca la listarea unui 
program, pe ecran sa apara un text fals. Sa ne folosim spre 
exemplificare de urmatoarea linie -program care deseneaza pe 
ecran un puf de papadie: 

10 PLOT 90,7S5:DRAW 70,40,700 

Vrem ca la listarea acestei linii sa ne apara un text hazliu 
sau derutant, ceva de genul: 

15 RANDOMIZE USR 4700 - IA UN CIOCAN DE 2 Kg. 

Binenteles, la lansare in executie, linia sa fie executata 
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corect asa cum a fost fixata initial. 

Pentru aceasta vom tasta linia 10 intr-o maniera aparte. In 
concret procedati astfel: 

1. Tastati 10 (nr.de linie) 

2. Tastati 3 spatii 

3. In continuare tastati zona de comenzi utile, adica 

PLOT 90,7S5:DRAW 70,40,700 

4. Tastati 28 de spatii in continuare 

S. Tastati : (separatorul de comenzi pe linie) 

6. Dati comanda program REM 

7. Tastati in continuare 10 spatii si apoi litera cu litera 

textul 15 RANDOMIZE USR 4700 - IA UN CIOCAN DE 2 Kg. 

8. Faceti apoi urmatoarele bucle neetichetate: 

FOR X=23759 TO 23761:P0KE X,8:NEXT X: 
FOR X=23803 TO 2382! OKE X,8:NEXT X: 
FOR X=23840 TO 23847:P0KE X,8:NEXT X (CR) 

Acum dati LIST si o sa vedeti textul surpriza. Lansat in 
executie, programul lucreaza corect. Ca sa complicati si mai 
mult protectia, editati linia cu CS+1 si duceti cursor: 
dreapta ->(CS+8) de 3 ori. Pe ecran apare cursorul K. Acum, [A 
dupa exemplul de la punctul 1, intrati in mod E (CS+sS) si 
tastati 7 (alb). Intrati din nou in mod E, tineti blocat CS si 
apasati din nou 7,dupa care dati ENTER (CR). Dati LIST si 
apoi dati RUN. Incercati sa editati linia. 

Pentru. a intelege mai bine acest ultim procedeu,cu text fals 

faceti un mic program BASIC la alegere, dupa care dati  urmatoa 
rea linie neetichetata: 
FOR X=23759 TO 25000:PRINT X;" ";PEEK X;" ";CHR$ PEEK X:NEXT X 
Codul 8,valorificat intr-o instructiune PRINT sau LIST, (CHR$ 8) 
intoarce inapoi o pozitie,aceasta fiind si cheia explicativa a 
procedeului. 

0 modalitate severa de a proteja un program consta in a evita 
comanda BREAK in timpul executiei unui program. Faceti acest 
lucru folosind instructiunile: 

POKE 23613,0 (valoare normala = 84 ) sau 
POKE 23614,60 (valoare normala = 255) 

Spre exemplificare propunem un mic program de grafica care 
este util in testarea culorilor televizorului dv. , si care vi 
zual place oricarui incepator: 


20 CLS 

30 BORDER 6:PAPER 0 “ Lansati in executie acest program 
40 LET T=0:CLS de mai multe ori si dati BREAK 

30 LET Q=INT(RND*70)+100 pentru intrerupere. In acest fel 
60 LET W=INT(RND*60) puteti lista si modifica progra- 
70 LET E=INT(RND*3)-4 mul. Introduceti linia: 

80 FOR S=0 TO W STEP E 10 POKE 23613,0 
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90 PLOT s,sS dati RUN iar ulterior dati BREAK. 
100 DRAW 0,175-2xs In acest moment calculatorul se 
110 DRAW 255-2xs,0 reseteaza. 

120 DRAW 0,-175+2*s De aceeasi maniera folositi si 
130 DRAW -255+2x*s,0 - locatia 23614. Mai testati sub 
140 INK RND*5 rezidenta comenzii POKE 23613,0 
150 OVER 1 o impartire prin zero. 

160 NEXT S 


170 LET T=T+1 
180 IF T=S5 THEN OVER O 
190 G0 TO 50 . 

Legat tot de punerea si scoaterea protectiei o problema de 
baza o constitue inserarea si scoaterea liniei 0 (zero). 

Prezentam doua tehnici de implantare a liniei O in program. Sa 
presupunem spre exemplificare urmatorul program ce deseneaza un 
model grafic, in care vrem sa introducem linia 0: 

10 FOR I[=175 TO 0 STEP -1 

20 PLOT I,I:DRAY OVER 1;175-2x1,175-1 

30 NEXT 1 

40 FOR 1 = 175 TO 1 STEP -1 - 

SO PLOT I1,1:DRAW OVER 1;175-1,175-2x1 

60 NEXT 1 

Cel mai simplu mod de a face ca linia 10 sa devina linie 0 
este POKE 23756,0. Dati LIST si mai observati ca linia 0 nu 
se poate edita. Daca in prealabil ati fi modificat in linia 
10 atributele de culoare, cit si textul,apoi ati fi facut 
acest POKE 23756,0 „rezultatul ar fi fost de mare efect. 

Sa presupunem ca vrem sa punem o a doua linie 0 in acest pro 
gram in locul liniei 20. 

Tastati urmatoarea linie: 

19 LET A=PEEK 23637+256*PEEK23638:POKE A,O:POKE A+1,0:STOP 

Dati comanda neetichetata G0 TO 19. Anulati linia 19 tastind 
19 si ENTER (CR). 

Listati programul si vedeti ca sint doua linii 0. Lansat in 
executie, programul ruleaza normal. 

Existenta a doua linii 0, sau punerea unui grup de linii pe 0, 
combinata cu celelalte facilitati, creeaza probleme si progra 
matori lor experimentati. 

Faceti apoi POKE 23756,1 si dati LIST. 0 sa observati o succe 
siune curioasa a liniilor de program. Si in aceasta etapa pro 
gramul ruleaza normal. Reveniti la linia 19 si prin diverse 
valori date in locatiile A si A+l, fortati numere de linie mai 
mari de 999. 

In continuare va propunem o varianta "antiedit" care este 
definitiva, fara posibilitati de restabilire: POKE 23568,8 
sau POKE 23568, 12. 
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In general,in limbaj BASIC.realizatorii de programe pun 
protectia in linia 0. Dupa ce sint implantate in linia O toate 
modalitatile "antilist" si “antiedit", asa dupa cum le alege 
autorul, se va salva programul cu comanda SAVE “prog* LINE 0, 
deci cu autolansare din linia 0. La incarcare simpla cu LOAD, 
programul activeaza automat toate nuantele de protectie din 
aceasta linie 0, si apoi se intra in zona utila de executat. 
Pentru a evita autolansarea, incarcati primul bloc din program 
cu comanda MERGE, si apoi fortati pe orice cale descrisa 
anterior listarea textului BASIC, avind posibilitatea de a 
vedea adresele de lansare si celelalte informatii utile. 

Pina aici am prezentat un grup de facilitati ce pot fi 
manipulate de incăpatori in BASIC. 

Mari realizari in domeniul protectiei se obtin utilizind 
programarea in cod masina. Autolansarea blocurilor cod masina, 
imposibilitatea dezansambloarelor de a lista fila de text, 

text fals pe dezansamblorul de cod masina, mascarea sub BASIC 
a codului masina, intr-un cuvint, protectie de cel mai inalt 
nivel, se obtine numai utilizind programarea in cod Z80. 


La finalul acestui titlu mai testati si verificati pentru dv.:: 


1. Locatia 23610 - prin valori cuprinse intre 0 si 22 
puteti deruta cu mesajul de incheire 
al programului. 


2. Locatia 23628 - cu valoare 2SS=reset la comanda RUN 

3. Locatia 23561 - cu valoare 0 = AWKP(a wait key press) 

4. Locatia 23659 - cu valoare 0'= tiparire in linia 23 
(combinat cu PAUSE 0) 

S. Locatia 23624 — culoare si contrast BORDER 


6. Puteti modifica mesajul standard de incarcare a unui program 
BASIC de pe caseta (PROGRAM:NUME), ca in exemplul urmator: 
10 REM Afisare memorie libera 
20 PRINT "MEM,FREE: ";65535-USR7962 
Dati pe rind comenzile urmatoare si apoi incarcati cu LOAN 
pentru a vedea efectul: 
a) SAVE CHR$22+CHR$1+CHR$O+ "MEMORY * 
b) SAVE CHR$22+CHR$1+CHR$O+CHR$6+ "MEMORY " 
7. POKE 23736,181:SAVE "NUME" suprima START TAPE...... 
8. POKE 23736,100:SAVE "NUME" AWKP 
9. POKE 23735,4:SAVE "NUME" AVKS tastati SPACE 


x BIBLIOGRAFIE: 
— Manuale HC-85,TIM-S, SINCLAIR-SPECTRUM 
— The complete Spectrum ROM DISASSEMBLY 
IAN LOGAN FRANK 0“HARA, MPH 1983 


ALMANAH „TEHNIUM“ 1990 


151 


"NEMORATOR CEPE E ea? 
TUBURI CATODICE PENTRU 
OSCILOSCOP 


d62 911 8 


(URMARE DIN PAG. 140) 
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ÎN A BCRATOR 
CAPACIMETRU 


Schema foloseşte două circu- 
te integrate fE555. Frecvența 
se lucru epice, de capacitatea 
vecunoscută şi are o amplitu- 
jine constantă. 

“Semnalul obținut la ieșire este 
imitat cu o diodă Zener de 6.2 V 
fe precizie (se recomandă o 
jiodă termocompensată). Sem- 
"alul se integrează pe un instru- 
ment de măsură gradat în 10 di- 
fziuni, 

Din semireglabilul de 10 kN se 


tace capul de scală. 

Etalonarea aparatului se face 
din cele 5 semiregiabile selecta- 
bile cu comutatorul de scală, fo- 
losind capacităţi cunoscute la 
bornele de măsură. 

Etalonarea se poate face 
numai în două puncte de scală, 
condensatoarele fiind măsurate 
în prealabil cu un alt aparat. Se 
face cap de scală pe un dome- 
niu, se trasează cifra 10, se mon- 
tează un condensator de 10 ori 


2 


1254 
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mai mic şi se trasează cifra 1 
(exp. 1.nF şi 100 pF). 

Trecind 'pe un domeniu mai 
mic, acul indicator trebuie să 
arate citra 10. Dacă aparatul de 
măsură nu este destul de liniar, 
se pot folosi capacităţi interme- 
diare. 

Pentru montaj am folosit un 
circuit TIMER dublu 556 și un in- 
strument cu o scală de 270%. 

Aparatul a fost executat și cu 
două circuite BESSS minidip şi 
un instrument de 100 „A, cu 
scală de 90”. Rezultatele au fost 
aceleași, chiar şi cu circuite fES555 
de uz didactic. 

Alimentarea se face dintr-o 
sursă stabilizată, care dă un cu- 
rent de 1 A, folosită și pentru ali- 
mentarea  montajelor  experi- 
mentale. 

Cind se execută măsurători se 
recomandă deconectarea celor- 
lalţi consumatori de la sursa de 
alimentare. 

În locul instrumentului de 100 
„A se poate folosi un instrument 
mai mare (1 mA), dar, în acest 
caz, se aleg alte valori pentru re- 
zistoarele înseriate cu  instru- 
mentul. 

Sensibilitatea aparatului scade 
pentru măsurarea capacităţilor 
de valoare mică. 
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SURSA DE TENSIUNE CU CI LM 317 K 


Ing- CRISTIAN IVANCIOVICI 


Sursa de alimentare constituie un aparat cu o 
frecventă utilizare în laboratorul electronistului 


stituie circuitul integrat LM 317 K, care este un 


stabilizator de tensiune din generația a doua și 
are parametrii prezentaţi în tabelul din figura 1. 
Comparativ cu circuitele din prima generaţie, 
stabilizatoarele de tensiune continuă de uz ge- 
neral din generația a doua oferă: următoarele 
performanțe electrice superioare: A 

— conţin integrate circuitele de protecţie (ter- 
mică, la suprasarcină, funcționare a tranzistoru- 
lui serie în aria de siguranţă); 

— conţin integrată rețeaua de compensare în 
frecvenţă; 

— în aplicaţii uzuale necesită foarte puţine 
componente exterioare; 

— furnizează la ieșire curenţi de ordinul am- 
perilor. 

Semnificaţia simbolurilor din figura 1 este ur- 
mătoarea: 

1. Pom — puterea disipată maximă; 

2 loM — curentul maxim la ieșire; 

3. — tensiunea de ieșire; 

4 = '0olmin — diferența de tensiune intrare- 
ieșire minimă: 


A . 
5 ky = At = 100| avi = specificat; lo. 


abilizarea de intrare (linie) 
'ocentual tensiunii ie 
şire pentru o variaţie specificată a tensit in 
trare in condiţiile menţinerii constante a curen- 
tului de ieșire şi a temperaturii mediului ambiant; 


T = constante; sti 
variaţia procentuală ”% tensiunii de ieșii 
variaţie speciticată a curentului de 
diţiile menţinerii constante a tensiunii de intrare 
şi a temperaturii mediului ambiant; 
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VolTmax] — VolTmin) 1 
LA aaa 
Trax — Tmin Va(25*C) 
Vi le = constante; coeficientul de temperatură al 
tensiunii de ieşire reprezintă raportul dintre variația 
tensiunii de ieşire măsurată la extremităţile dome- 
niului ;emperaturii ambiante de funcţionare şi 
mărimea acestul domeniu, exprimat procentual 
tață de valoarea tensiunii de ieşire măsurate la 
TA > 25*C, în condiţiile menţinerii constante a 
tensiunii de intrare și a curentului de ieşire; 


8. AR = 2019 Ve; [48] — rejecția tensiunii 


lor. 
de ondulaţie (pulsaţie) reprezintă ri ul expri- 
mat în oetibelP annie valorile virf largit ale ten- 
siunii de undulaţie măsurate la intrare (Vi), res- 
peciN !a ieşire (Vor), pentru o frecvenţă specifi- 
cati 


Configuraţia de bază de la care se pleacă este 
prezentată în figura 2 şi nu sint necesare decit 
două rezistențe (eventual, una din ele să fie semi- 
reglabilă) şi două condensatoare, sursa fiind ca- 
pabilă să furnizeze astfel în sarcină pină la 1,5 A. 
Pentru a asigura un curent de ieşire mai mare tre- 
buie adăugat un tranzistor extern de putere (vezi 
figura 3). Condensatoarele C1 şi C2 sint pentru 
protecţia circuitului în regim tranzitoriu. C1 este 
necesar dacă circuitul se montează la o distanţă 
mai mare de 10 cm de filtrul redresorului, pentru 
a anihila inductanța parazită a firelor de cone- 
xiune avind următoarele valori posibile: 0,22 uF, 
daca este ceramic, 2,2 uF, dacă este cu tantal şi 
10 uF, dacă este electrolitic cu aluminiu. 

Condensatorul C2 este introdus pentru îm- 
bunătățirea stabilizării de sarcină și poate lua va- 
lori între 22 uF = 47 „F/35 V. Rezistența R2 = 5,6 
kN a fost adăugată, în paralel, pe potențiometrul 
de reglaj pentru a limita tensiunea de ieșire la! 
aproximativ 25 V. Evântual ea poate fi omisă. Re 
jecţia tensiui le ondulaţie poate fi crescută la 
mai mult de 80 dB, conectind în paralel pe poten- 
țiometrul de reglaj un condensator C3. La ten- 
siuni de intrare |Vol > 25 V şi C3 > 10 uF, scurtcir- 
Cuitarea ieșirii la masă determină descărcarea 
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condensatorului C3 prin sursa de tensiune de re- 
ferinţă internă să devină distructivă. Protecţia se 
realizează prin introducerea diodei D5 între ter- 
minalele Vour şi AJ. În funcție de necesităţi se 
pot monta îs ieşire două instrumente (un amper- 
metru şi un voltmetru). 
Secundarul transformatorului trebuie să dea o 
jprsiune de 20 = 24 V, la un curent mai mare decit 
cel necesar în sarcină. Redresorul poate fi reali- 
zat cu 4 diode discrete sau cu o punte. Diodele 
trebuie să poată suporta o tensiune de cel puţin 
50 V. Dacă nu se dorește un curent de ieşire mai 
mare de 3A, se poate folosi o punte din gama 3 


Si 


$ | A 
VIN ci Zi 
— = 


PM 05...8. 

Circuitul integrat şi tranzistorul de putere ex- 
tern T1 se vor monta obligatoriu pe cite un radia- 
tor de minimum 200 cm? și gros de 3 mm. Tran- 
zistorul T2 este un pnp de comutație 2N2905 cu 
un curent maxim de colector egal cu 600 mA. An- 
samblul T1, T2 şi rezistența FâtaTo 1) formează 
un montaj super G (echivalent pnp), care are un 

lor de amplificare în curent A = Bl : B2. 
figura 5 se prezintă o variantă de circuit im- 
primat pentru stabilizator, tranzistorul T1 şi CI 
aflindu-se pe radiator; în desen sint figurate doar 
punctele de legătură ale firelor. Vederea este 
partea placată cu cuj 

Schema astfel realizată poate debita un curent 
9) pain e A şi un reglaj al tensiunii în gama 

Pentru protecţia diodelor punţii de redresare 


C = 0.01 + 0,47 WF (nu figurează în desen). 
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MULTIPROM - familie de module : 
tipizate pentru automatizări 


IPA IPA ÎPĂ 


Familia MULTIPROM re- 
prezintă un ansamblu de mo- 
dule tipizate cu microproce- 
soare conţinind plachete cu 
cablaje imprimate echipate, 
sertare și dulapuri destinate 
rezolvării unitare a aplicaţiilor 
în domeniul automatizărilor 
industriale prin mijloacele 
tehnicii numerice. 

Familia MULTIPROM per- 
mite adaptarea echipamente- 
lor la cerințele aplicaţiilor 
prin posibilitatea de a realiza 
contiguraţii simple (monopro- 
cesor) cu unităţi centrale cu 
microprocesoare cu 8 biţi sau 
cu_16 biţi. 

Familia MULTIPROM asi- 
gură un inalt grad de stan- 
dardizare și compatibilitate 
cu standardele şi recomandă- 
rile internaţionale: 

* Magistrala interna este 
standardizată la SIEMENS — 
R.F.G. (AMS-M) și este com- 
patibilă cu IEE 796, IEC 478 
(CO) 08, IEC 47B (CO) 10. 

* Se asigură compatibilita- 
tea cu sistemul MULTIBUS Ii 
de 32 biţi dezvoltat de INTEL 
—_S.UA. şi SIEMENS — 
R.F.G. conform standardului 
IEEE_P1296 

* Construcţia este conform 
standardului dublu EURO- 
CARD _(233,4x 160 m) con- 
form DIN 41494. iar conec- 
toarele conform IEC 603-2 şi 
DIN 41612 sau ST CAER 


Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: I.P.A. — Rs. 


ma Om. 
ma a matei 
5 E, 


REGULATOARE NU 
MERICE 


3255/81. 

* Softul are la bază progra- 
mele INTEL pentru micropro- 
cescare de 8 şi 16 biţi. 

* Sertarul standard de 19'x 
6U_(U = 44,45 mm) conform 
IEC 297, IEC 48D, ST CAER 
3266, DIN 41494. 

* Interfaţă standard con- 
form CCITT-V.24; RS232C, 
RS. 422, PROWAY. 

Familia MULTIPROM are la 
bază 4 elemente: 

— setul de module hard-+ 
ware, cuprinzind module, 
funcţionale configurabile în? 
diverse arhitecturi! 

— setul de module sott- 
ware, cuprinzind programele 


> REŢELE DE CALCULA 
TOARE 


de bază, aplicative și de tes: 
tare; 

— magistrala internă unică 
constituind mijlocul comur 
de realizare a schimbului de 
informaţie între modulele 
funcţionale; 

— elemente constructive 
incluzind plachete conec 
toare, sertare, dulapuri. 

Sistemul tipizat MULTI: 
PROM se aplică în domeniul 
echipamentelor de automati: 
zari industriale. Calitățile de 
contigurabilitate şi. flexibili: 
tate ale familiei MULTIPRON 
permit realizarea unei varie 
tâți mari de echipamente ş 
sisteme de automatizare 


ROMÂNIA, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 167, sector 1, tele- 
fon: 33 00 69. 33 00 90, telex 11907, IPA C69. 
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PANCU SINOPTIC 
CONSOLA 
OPERATOR 


—— — imeremaaneea| ŞISTEINI DISPEGERIZARE 
TRANSPORT ÎN COMUN 


—— 


POST CENTRAL ice citea 


esti” 


TELEROM-TSE STELEROM-TSE . 
POSTURI LOCALE 


Sistemul asigură supravegherea Șu conducerea centralizată a instalaţiilor 
tehnologice din substaţiile electrice tramvaie, troleibuze şi metrou in vede- 
rea asigurării prea cu energie a staţiilor in condiţii de continuitate şi fiabi- 
litate ridicată in scopul creării unei circulații ritmice şi in deplină siguranţă. 

Concepţia sistemului incorporează cele mai avansate metode utilizate in do- 
meniul dispecerizării și permite realizarea de structuri ierarhizate pe mai multe 
niveluri, configurate în reţea post la post sau multipunct, funcţie de cerințele 
intormaţionale ale procesului tehnologic, şi anume: 

e nivel staţie : 

e nivel dispecer 

e nivel operator dispecer 

e nivel minicalculator 


REFERINȚE 


Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: LP.A. — R.S. 
ROMANIA, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 167, sector 1, tele- 
fon: 33 00 69, 33 00 90, telex 11907, IPA C69. 
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MULTIPROM 


Sistemul automat SIGEPEC 
este destinat supravegherii para- 
metrilor electroenergetic în in- 
stalaţii de distribuţie a energiei 
electrice in intreprinderi indus- 
triale. 

Acesta este produs realizat in 
sistem MULTIPROM, care este 
dotat cu magistrala AMS-M (Sie- 
mens) conform standardului IEE 
796, IEC 478 (CO) 08; ST CAER 
3255/81. 


ŞICEPEC-sistem pentru gestiunea 
puterilor consumate 


Sistemul include: 

e 10 echipamente locale şi un 
echipament de rezerva (extin- 
dere) 

e un echipament central. 

Sistemul îndeplinește uriniatoa- 
rele funcțiuni de baza. 

e achiziția permanentă, ciclică 
din proces a informaţiilor referi- 
toare la puterea activa şi reactiva 
în rețele trifazate cu nul si fară 
nul şi în rețele monolazate 

e determinarea putenilor ma- 
xime active peniru oreie de viri 
de dimineaţă şi seara şi pahere 
(schimburi de” lucru) 

e calculul energiilor actwve şi 
reactive pe grupe de consuma- 
tori (secţii) şi pe totalul intre- 
prinderi pentru intervale de timp 
prestabilite 

e verificarea încadrârii puteri- 
lor active în limite planificate 

* avertizarea în secţii, optic şi 
a depâșirii limitelor de 
prealarmare şi alarmare pentru 
puterile active 

. afişarea permanentă în secţii 
a puterilor active instantanee în 
formă numerica 

e determinarea numărului şi 
duratelor de intrerupere a rețelei 

e posibilitatea de fixare, prin 
dialog cu operatorul, a intervale- 
lor de timp pentru orele de viri şi 
paliere şi a limitelor de putere 
activă planificate 

e atişarea pe display a diferiţi 
lor parametri sub formă de ta- 
bele (permanent — pentru mări- 
mile instantanee și la cerere — 
pentru situaţia globala) 

e inregistrarea automat, perio- 
dic a parametrilor electroenerge- 
tici, sub formă de diferite proto- 
co: 

e autotestare şi diagnoză. 

La cuplare se utilizează: 

Traductor putere activă: TPM 
79 

Traductor putere reactivă: 

QT 79 


Traductor frecvență: TLF 79 
(din producţia curentă I.A.E.M.- 
Timişoara). 


Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: I.P.A. — R.S. 
ROMÂNIA, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 167, sector 1, tele- 
fon: 33 00 69, 33 00 90, telex 11907, IPA C69. 
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OSGILATOR STABIL, MANIPULAT 
- PRIN SGHIMBARE DE FRECVENŢĂ 


Ing. LIVIU MACOVEANU, YO3RD, 


În actualele condiţii de lucru 
din benzile de radioamatori se 
cere o deosebită stabilitate a 
emisiunilor, deoarece, din cauza 
multiplelor interferenţe, o de- 
viaţie_ de frecvenţă cit de mică a 
emiţătorului poate conduce 
chiar la pierderea legăturii cu di- 
verşi corespondenţi, mai cu 
seamă dacă semnalele sint re- 
cepţionate slab, sub S4 sau S3, 
cind se trece de pe recepție pe 
emisie. 

Am constatat că unul dintre 
cele mai stabile oscilatoare cu 
frecvenţă variabilă şi cu un bun 
randament este o variantă a 
montajului ECO  (oscilator cu 


cuplaj electronic), folosită în 
aparatele de emisie germane tip 
Lorenz, pentru domeniul de 
frecvențe cuprinse între 27 şi 
33 MHz. 


Un astfel de montaj, funcţio- 
nind în gama de 3,5 MHz, timp 
de 24 ore, comparativ cu oscila- 
torul cu cuarţ, suferea o deviație 
de frecvență de numai citeva 
zeci de hertzi, spre frecvențe 
mai ridicate. Acest proces se 
producea însă numai după citva 
timp de la intrarea în regimul de 
stabilizare termică a oscilatoru- 
lui şi spre a compensa respec- 
tiva deviaţie” de frecvenţă, dato- 
rită efectelor termice, în circui- 


maastru al aportului 


tul oscilant de pe grila tubului 
electronic am conectat citeva 
condensatoare ceramice, cu va- 
riaţie pozitivă de capacitate, 
funcţie de temperatură. 

Concluzia care decurgea era 
aceea că, spre a se obține m: 
mum de stabilitate de frecvență 
a oscilatorului, trebuie ca acesta 
să funcţioneze permanent în 
timpul emisiunilor, fără să fie 
manipulat pe circuitele de ali- 
mentare, cum se procedează în 
mod curent, fapt ce creează di- 
ferențe de natură termică intre 
perioadele de recepție şi emisie, 
deci oarecare deviații de frec- 
vență. Dar funcţionarea perma- 
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mentă a oscilatorului, oricit de 
bine ar fi el ecranat, face ca sem- 
nalele sale să perturbe recepto- 
rul pe frecvența respectivă. 

Am realizat (încă din 1948) un 
sistem de manipulare care per- 
mite atit funcţionarea perma- 
nentă a oscilatorului, cit şi evita- 
rea generării unor semnale per- 
turbatoare ale lui la recepție. 
Acest montaj este descris în 
cele ce urmează și el constituie 
una din părţile de bază ale exci- 


tatorului staţiei YO3RD, din 
1951 şi pină astăzi funcţionind 
impecabil. 


Conform schemei se propune 
un montaj special ECO, echipat 
cu tubul electronic VI, urmat de 
un etaj amplificator 'de radio- 
frecvență, echipat cu tubul V2. 

Spre deosebire “de montajele 
Clasice ECO, la acesta catodul 
tubului este conectat cu o extre- 
mitate a filamentului, cit și cu 
grila a treia. Curentul de alimen- 
tare a filamentului trece deci şi 
prin porțiunea notată cu 1—2 a 
bobinei circuitului oscilant L1— 
C1—C2. Celălalt capăt al fila- 
mentului ajunge la sursa lui de 
alimentare, de 6,3 V, prin bobina 
de șoc L2, decuplată la masă cu 
condensatorul fix C11. Circuitul 
oscilant L1—C1—C2 este cal 
lat pentru banda de 3,5 MHz. În 
prezent, e! ar putea fi dimensio: 
nat pentru banda de 1,75 MHz. 

Condensatorul cu! este al- 
cătuit din trei alte 'sa- 
toare, conectate în paralel: unul 
de 400 pF, cu dielectric mică, un 
altul de 200 pF, tot cu mică, și un 
al treilea de 100 pF ceramic, cu 
variaţie de capacitate pozitivă, 
funcţie de temperatură. 

Indiferent pentru ce bandă va 
fi dimensionat circuitul oscilant 
L1—C1—C2, bobina lui se va 
contecţiona pe o carcasă cera- 
mică, cu diametrul maxim 30 
mm, folosindu-se sirmă izolată 
cu email și mătase, cu diametrul 
03 mm,  bobinată spiră lingă 
spiră. Priza de pe bobina L1 se ia 
la 1/4 din numărul total de spire, 
deci porțiunea notată cu 1—2 
este mai mică decit cealaltă, 
2—4. Bobina L2 se exe- 
cută cu acelaşi tip de sirmă pe 
carcasă identică cu aceea a bo- 
binei L1. Numărul de spire al lui 
L2 va fi de 10 ori mai mare decit 
cel cuprins în porțiunea 1—2 a 
bobinei L1. După executarea 
bobinelor L!1 și L2, se vor im- 
pregna bine înfăşurările cu lac 
de polistiren, obținut prin dizol- 
varea unor mici fragmente de 
polistiren în benzen sau toluen 
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(circa 6 grame la 100 mi). 

Bobina L1 se calculează cu ur- 
mătoarele formule. tuncţie de 
banda de lucru: 


A = 1885 VLC, de unde 
2 
[a ie 
2 553 225x C 


. 
unde A = lungimea de undă 
metri, L = inductanța bobin 
microhenry; C = capacitatea 
(deci C1 + C2) microtarazi. 

Numărul de spire n total al bo- 
binei rezultă din relaţi 


10.5 


în care D = diametrul carcasei în 
cm; L = inductanța bobinei în 
microhenry; | = lungimea bobi- 
najului în E 

Este preferabil ca raportul DA 
să fie cuprins între 0,8—1,5. 

Bobina L3 este un mic şoc de 
radiotrecvență cu inductanța de 
2.5—5mH. 

Oscilaţiile de  radiotrecvență 
atacă, prin condensatorul C6, 
cel de-al doilea tub V2, care în 
circuitul .anodic dispune de bo- 
bina L4 şi trimerul C8, cu aer 
(sau un mic condensator varia- 
bil cu aer). Acest circuit oscilant 
funcţionează pe aceeaşi frec- 
vență ca și cel din grila tubului 
V1, iar trimerul C8 se reglează o 
dată pentru totdeauna, cores- 
punzind frecvenței de mijloc a 
ie de 3,5 MHz sau de 1,75 


Semnalele de radiotrecvență 
jerate de montaj Ia ieşire pot 
i culese fie pe impedanţă mare, 
prin condensatorul C10, pe 
impedanţă mică, prin bobi LS 
cu 3—5 spire, cuplată strîns cu 
L4 la extremitatea dinspre masă 
a acesteia. 

Tubul V1 este aliniat anodic 
cu o tensiune de 150 V, stabili- 
zată cu tuburi de neon, de tipul 
SG4 sau VR150 etc. 

In ce constă insă noul sistem 
de manipulare? 

În momentul în care se pune 
în funcţiune  radioemiţătorul, 


manipulatorul nefiind apăsat, 
iar întrerupătorul | găsindu-se 
pe poziția 2, a ] 


unei tensiuni de curent continuu 
de 12 V, releul Rel2 este acţionat 
şi armătura sa mobilă realizează 
contactul între 3 şi 2 din 
schemă, conectind în paralel cu 
porțiunea 1—2 a bobinei L1 con- 
densatorul fix C4, ceea ce face 
ca frecvența de funcţionare a 
circuitului de grilă să devină mai 


mică decit aceea normală de lu- 
cru. Cum capacitatea conden- 
satorului C4 este relativ mică, 
trecvența de lucru a oscilatoru- 
lui nu va diferi prea mult de 
aceea utilă, el continuind să 

ioneze ' practic în. aceleaşi 


suplimentară. 
semnalele oscilatorului nu per- 
turbă recepţia pe frecvența 
aleasă anterior intrucit, de fapt, 
el funcţionează pe o altă trec- 
venţă mult mai mică decit aceea 
utită. În clipa în care se apasă pe 
manipulatorul K, datorită releu- 
lui Rel1, armătura mobilă a 
acestuia întrerupe alimentarea 
releului Rel2, el trecînd pe po- 
ziţia 1 de repaus, dar în același 
timp_realizindu-se contactul în- 
tre 3 şi 2 la releul Rel1, va fi 
acționat releul Rel3, care va 
efectua contactele între 3 şi 2 
deci va pune în funcţiune tubul 
V2. Însă prin toată această suită 
de operaţii, se constată că atita 
vreme cit manipulatorul nu este 
apăsat, oscilatorul funcţionează 
pe o altă frecvenţă decit aceea 
utilă, nederanjind recepţia, iar 
cînd se apasă manipulatorul, 
condensatorul C4 fiind scos din 
circuit, oscilatorul revine instan- 
taneu pe frecvența lui normală 
de lucru, iar de-abia atunci intră 
în funcţiune și etajul echipat cu 
tubul V2, peri tuncţiona- 
rea întregului sistem. 

Întrucit releul Rel1 comandă 
pe rind releele Rel2 şi apoi Rel3, 
nu se întimplă niciodată ca eta- 
jul cu tubul V2 să funcţioneze 
mai înaintea sau în lipsa semna- 
lelor oscilatorului pe frecvența 
lui normală de lucru. 

Dacă se doreşte ca totuşi 
semnalele oscilatorului să fie re- 
cepționate în radi lor pen- 
tru acordarea pe o anumită frec- 
venţă, se trece întrerupătorul 1 
pe poziția 1, cind releul Rel2 fi- 
ind întrerupt, condensatorul C4 
iese din circuit, iar oscilatorul 
revine pe frecvența sa normală. 

Releele respective pot avea 
rezistențe electrice cuprinse. în- 
tre 300 şi 1000 1 O menţiune 
specială este tru releul Rel2, 
care trebuie să fie cit mai mic şi 
montat în imediata vecinătate a 
tubului electronic V1, spre a nu 
lungi legăturile circuitelor. Gru- 
pul R6—C14, conectat în paralel 
cu manipulatorul, servește la re- 
ducerea efectelor scinteilor ce 
se produc în timpul manipulării. 
De asemenea, dioda D1 este 
prevăzută în acelaşi scop. 


a 
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Desigur, mulți dintre colegii 
încărcaţi de titluri şi diplome vor 
zimbi cu superioară înțelegere 
citind această contribuție... Şi 
totuşi, mulți, mai mulți chiar de- 
cit ne imaginăm, am fost, sintem 
şi ne credem în continuare ama- 
tori, așa că orice gind şi preocu- 
pare comunicată poate fi un 
gest util şi colegial. 

Ciţi dintre tinerii noștri colegi 
care tocmai se pregătesc pentru 
examenele de categorii nu ar 
dori să se „amestece“ puţin, în 
calitate de spectatori nevăzuţi, 
în hora eterică a SSB-iştilor și te- 
tegrafiștilor „inrăiţi“? Numai câ, 
de regulă, acestor colegi le lip- 
sește esenţialul: receptorul! Au 
carnet de membru, și-au plătit și 
cotizaţiile, dar nu au receptor... 
Unii, dacă nu toți, şi-ar dori să 
poată folosi un radioreceptor 
domestic, adică obişnuit, dotat 
cu etaj de US. Dar, așa cum sint 
ele construite în fabrică, nu pot 
prelucra semnalele radioamato- 
rilor. Așa s-a născut ideea, intre 
timp devenită banală, a dotării 
unul receptor industrial de uz 
general cu un BFO. 

Soluţia expusă mai jos este 
simplă, viabilă și reproductibilă 


Oscilatorul lucrează cu un tran- 
zistor de înaltă frecvenţă „capa- 
bi!” să facă faţă problemelor ri- 
dicate de frecvența interme- 
diară (ex.: BF-uri). Oscilatorul, 
proiectat pe 455 kHz, se mon- 
tează între ieşirea amplificato- 
rului de frecvență intermediară 
şi intrarea demodulatorului cu 
diode al receptorului. Bobina L 
poate fi executată pe un tub 
PVC de 16 mm diametru. În 
acest caz, se vor trage 65 de 


spire, folosind liță de 0,3 mm 
CuEm. Desigur, ar mai putea fi 
folosite şi multe alte filtre de 
frecvență intermediară  speci- 
fice radioreceptoarelor cu AM 


luţia finală trebuie căutată prin 
tatonări. Dar ce nu face un ama- 


tor cînd vrea?! Condensatorul 
trimer de 1 nF sau 2,2 nF poate fi 
folosit la modul necritic, respec- 
tiv 1/10 sau pin la) 1/3 din un- 
ghiul de rotire. 


UN BFO SIMPLU PENTRU ADAPTAREA 
UNUI RR DOMESTIC PT. Ss8-cW 


În excitatorul staţiei YO3RD, 
acest montaj este în realitate 
mult mai complicat, existind 
încă un etaj de radiofrecvenţă, 
amplificator sau dublor de trec- 
venţă, precum si alte relee, co- 
mandate de același manipula- 
tor, care realizează concomitent 
trecerea automată de pe emisie 
pe recepție sau, la nevoie, chiar 
scoaterea din funcţiune a între- 
gului excitator, trecîndu-se pe 
funcţionarea complet separată 
a unuia din etajele următoare, ca 
oscilator cu cuarț. 

Trebuie notat că 


sistemul 
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acesta de manipulare se poate 
aplica şi la montajele tranzistori- 


zate. 


LISTA DE MATERIALE 


L1, L2, L3, L4, L5 — vezi textul; 
C1 — 700 pF. vezi textul: C2 — 
100 pF. dielectric aer; C3 — 100 
pF. dielectric mică, 250 V; C4 — 
10 pF, dielectric ceramic, 250 V; 
C5 — 5 nF. dielectric mită, 250 
V; C6 — 100 pF. dielectric mică, 
250 V. C7 — S nF. dielectric 
mică, 500 V; C8 — 50 pF, dielec- 


tric aer. C9 — 5 nF, dielectric 
mică, 500 V; C10 — 100 pF, die- 
lectric mică, 500 V; C11 — 5nF, 
dielectric mică, 250 V; C12 — 5 
nF. dielectric mică, 250 V, C13 — 
S nF. dielectric mică, 250 V; C14 
— 0,5 WF, dielectric hirtie, 250 V; 
R1 — 100 kA, 1W, chimică; R2 — 
10 kA, 5 W, bobinată; R3 — 10 
kO, 1 W, chimică; R4— 10k0, 5 
W, bobinată: R5 — 500 N, 5W; 
R6 — 100 kN, 0,5 W, chimică; 
Rel1, Rel2, Rel3 — 12 V, 300... 
1000 (; Di — F407; VI — 6K7, 
EF80 etc.; V2 — 6P6, 6F6, ELB4 
etc. 
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Mulţi radioamatori dornici să-și 
construiască aparatură pentru 
traficul în US au abordat trans- 
ceiverul SP5WW, la care, de astă 


struit din două oscilatoare; pri- 
mul oscilează între 12,000 şi 
12,450 MHz, iar al doilea între 


vVFO _ 


5.000 şi 5,500 MHz. 
Intrarea în funcţiune a acestor 
oscilatoare este comandată în 
tensiune. Fiecare _oscilator 
(T1—T4) are asociat cite un etaj 
separator (T2—T3), iar de Ia ie- 
şirea comună 
toare semnalul este aplicat unui 
amplificator ce debitează la ie- 
şire aproximativ 0,8 V pe o sar- 
cină de 501 


De remarcat faptul că atit os- 
cilatoarele, cit şi separatoarele 
sint realizate cu tranzistoare 
FET tip BF245. 

Cum media frecvenţei are 9 
MHz, cu aceste două oscila- 
toare prin adunare sau scădere 
cu semnalul recepționat se aco- 
peră toate benzile. 

Utilizind şi două diode varicap 
BB105 se realizează şi efectul 
RIT. Transformatorul Tr are în- 
făşurarea primară din 12 spire, 
iar înfășurarea secundară din 3 
spire, ambele CuEm 0,4, bobi- 
nate pe o carcasă cu miez de fe- 
rită. Şocurile de radiofrecvență 
Di2 şi DI3 au cite 50 spire CuEm 
0,06, bobinate pe miezuri de fe- 
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EEE Da E ERIE Co-vo 
VXO - CALIBRATOR - 144 Miz 


Pentru testarea și punerea in 
funcţiune a aparaturii de trafic 
radio, în banda de 144 MHz, se 
poate utiliza  generatorul-cali- 
brator prezentat în cele ce ur- 
mează. Acesta furnizează la ie- 
şire un semnal cu frecvența de 
144 MHz. Semnalul se poate 
modula în frecvenţă cu ajutorul 
unui generator auxiliar de au- 
diofrecvență cuplat la borna 
(notată) Umod. 

Generatorul conţine un osci- 
lator (T1) cu cuarț (18 MHz) a 
cărui frecvență poate fi moditi- 
cată într-o plajă de ordinul kilo- 
hertzi-lor, prin modificarea ten- 
siunii de polarizare a diodei vari- 
cap D1. Corecţii mici se pot efec- 
tua din trimerul C4. Dacă induc- 
tanța bobinei L1 se alege astfel 
încit, împreună cu capacitatea 
diodei varicap, să rezoneze pe 
18 MHz, se pot obține variaţii ale 
frecvenței de ordinul zecilor de 
kiloherizi, dar cu preţul scăderii 


ăţii.. Profunzimea modu- 
de frecvenţa se regleaza 
prin modificarea tensiunii Umod. 
Bobina L1 se realizează pe un 
miez oală de FI = 107 MHz. Con- 
ţine 15 spire din CuEm, 2 = 0,2 


În colectorul tranzistorului 
oscilator (T1) se află un circuit 
acordat pe armonica a B-a (144 
MHz). Bobina L2 are 4 spire din 
Cu, 2 = 0,6..0,8 mm. Se reali- 
aer, avind diametrul în- 
âşurării de 8 mm, cu pas de 
1mm. Datele sint identice pen- 
tru L3 şi La. 

Etajele realizate cu T2 şi T3 
amplifică semnalul pe 144 MHz. 

Pentru a obţine o stabilitate 
cit mai bună a frecvenței s-a 
prevăzut un stabilizator (T4) al 
tensiunii de alimentare a oscila- 
torului. 

Şocurile de radiotrecvență se 
realizează pe miezuri drepte de 
ferită (2 = 2,5...4 mm), pe care se 


Y03DKM 


bobinează 20.30  spire din 
CuEm (2 = 0,25...0,35 mm). 

Înainte de a alimenta montajul 
se fac următoarele operaţii: 

— R2 se reglează cu cursorul 
câtre condensatorul C3; 

— un osciloscop se cuplează 
în emitorul tranzistorului T1; 

un undametru cu absorb- 

ţie reglat pe 144 MHz se apropie 
de bobina L2 

După alimentarea montajului 
se reglează inductanța L2, în ve- 
derea obținerii unei indicaţii ma- 
xime pe undametru. În același 
scop se reglează L1, R2, C4 şi 
eventual R4. Schimbarea induc- 
tanţei L2 se realizează prin apro- 
pierea sau depărtarea spirelor. 
Se cuplează undametrul pe L3 și 
se efectuează reglajul acesteia 
în vederea obținerii unui maxim 
. În acelaşi mod se 
procedează și cu L4, după care 
se realizează un retuș al tuturor 
inductanţelor. 


rită, şocurile DI1, DI4 şi DI5 au 
cite 150 spire cu aceeași sirmă. 

Pentru gamele de 3,5 şi 14 
MHz, L2 = 42 spire CuEm 0,2, în 
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paralel cu C = 22 pF; pentru 7 
MHz, L1 = 8 spire CuEm 0,6, C = 
150 pF, iar pentru 21 MHz, L1 
14 spire CuEm 0,5, C = 68 pF. 


Modul de plantare a pieselor 


pe circuitul imprimat şi circuitul 
imprimat sint prezentate alătu- 
rat 
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FILTRU TRECE-JOS 


Pentru atenuarea produselor 
de mixare nedorite la emisie şi 
micșorarea încărcării amplitica- 
toarelor de radiotrecvenţă la re- 


125) 


ție. se utilizează filtre de 
bandă. Filtrul trece-jos descris 
în continuare poate fi utilizat în 
echipamentul de trafic pentru 


| : FILTRU TRECE-0S 
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banda de 3,5 MHz. Este vorba ce 
n filtru optimizat, cu un număr 
minim de bobine. După cum se 
observă în figura 1, atenuarea în 
banda de oprire este de cel puţin 
55 dB. Filtrul prezintă trei poli de 
atenuare, putindu-se regia inde- 
pendent din cele trei bobine. 
Schema electrică din figura 2 
este calculată pentru două va- 
lori ale impedanţelor de adap- 
tare. Ambele variante asigură 
performanțe identice dacă valo- 
rile condensatoarelor sint strict 
cele indicate. Orice abatere de 
la valorile calculate duce la mic- 
şorarea atenuării în banda de 
oprire. Se pot utiliza condensa- 
toare cu stiroflex, mică sau 
multistrat. Bobinele se  reali- 
zează pe! osia de ferită de FI = 
470 binate conform 


Atata pe schemă. Se” poate 
utiliza simăr, de CuEm, 2 = 0,15. 
0,25 mm. 

Pentru reglarea filtrului se 
realizează un montaj conform fi- 
puri) 3. Generatorul G asigură d 
impedanță internă de 100 (400) A. 
Voltmetrul electronic trebuie să 
aibă impedanța de intrare mai 
mare de 10 kf. Se poate utiliza 
un osciloscop în locul voltme- 
trului. 

Se reglează frecvența genera- 
torului pe 9,16 MHz şi nivelul de 
ă valoa- 
L1 pină cind se 
obține un minim pe VE. Apoi, 
e tar, Pe A 

Ă această dată, reglajul 
se efectuează din L3 în vedea 
obținerii unui minim al indicaţiei 
voltmetrului electronic. În ace- 
lași mod se procedează pe frec- 
vența de 4,95 MHz (L2) După 
această operaţie se retuşează 
regiajele in aceeași ordine (L1, 
L3, L2). Se baleiază frecvenţa în 
banda 0...10 MHz pentru a se 
observa neliniaritatea în banda 
de trecere (0...4 MHz) şi atenua- 
rea în afara acestei benzi. Ca- 
racteristica va trebui să cores- 
pundă oelei din figura 1, cu ex- 
cepția atenuării polilor, care va fi 
finită, dar mai mare de 60 dB. 

În final, se blochează miezu- 
rile, după care se mai verifică o 
dată dacă poziţiile polilor de ate- 
nuare s-au schimbat. 
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RECEPTOR 


Ing. KAZIMIR RADVANSKY 


Cu un tranzistor cu efect de 
cîmp şi unul bipolar se poate 
realiza un radioreceptor simplu 
pentru US atit pentru uz gene- 
ral, cit şi pentru traficul de radio- 
amatori în banda de 80 m. 

Din schema electrică de prin- 
cipiu se observă că primul etaj 
constituie un detector cu reacţie 
realizat cu tranzistorul T, de tip 
BF245, care asigură o impe- 
danţă mare de intrare. Al doilea 
etaj este un amplificator AF rea- 
lizat cu tranzistorul T> de tip 
BC107 ce are ca sarcină o pere- 
che de ti. Pentru cei ce do- 

în difuzor, se înlocu- 


ieşte casca cu un rezistor de 2 
k0, iar cu ajutorul unui conden- 
sator electrolitic de 5 uF se cu- 
lege semnalul din colectorul lui 
Ta care se aplică la intrarea unui 
amplificator AF, de exemplu cu 
TBA790. 

Bobinele se realizează pe o bară 
de ferită lată de 55 x 14x 4 mm, 
utilizată la receptoarele „Cora” 
astfel: L, — 4 spire, L2 — 6 spire, 
La — 25 spire, cu sirmă 2 0,25 
mm CuEm. Bobinele L, şi L> se 
realizează pe carcase glisante 
din carton pentru alegerea dis- 
tanţei faţă de L. în vederea asi- 
gurârii unui punct optim de sen- 


CQ-YO 


sibilitate şi selectivitate. Bobina 
şoc se realizează pe o carcasă 
cu miez -de ferită 2 S mm, bobi- 
nind cca 100 de spire cu sirmă 2 
0,1 mm CuEm. 

Cu ajutorul grupului de con- 
densatoare Cz—C, se acoperă 
foarte bine banda de 3 500—3 800 
kHz, iar cei care doresc utiliza- 
rea receptorului pentru uz gene- 
ral în US vor reduce bobina La cu 
12 spire şi vor inlocui grupul de 
acord Cz-—C, cu un condensa- 
tor variabil de 500 pF. 

Dozarea reacției se realizează 
cu ajutorul condensatorului Ca 
iar volumul audiţiei se stabileşte 
din potenţiometrul R,. Adapta- 
rea antenei la montaj se reali 
zează cu ajutorul trimerului C,. 
Alimentarea se realizează de la 
o baterie de 9 V sau de la o sursă 
stabilizată. 


MEMORATOR 


BPWI2 
BPW20 
BPW21 


FOTODIODE 


BPW32 
BPW33 


BPW2IM 


Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 


Telefunken 
Telefunken 
Telefunken 
Siemens 


Siemens 
Siemens 
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BAZĂ DE TIMP PENTRU 


OSCILOSCOP 


Generatorul de tensiune liniar 
variabilă (GTLV), prezentat în 
nr. 8/1988 al revistei „Tehnium”, 
se poate folosi pentru baza de 
timp a unui osciloscop, dacă în- 
tre bornele plăcilor de deviație 
pe orizontală (XX) ale tubului 
catodic şi GTLV se intercalează 
montajul a cărui schemă este 
prezentată: în figura 1. Este 
vorba de un repetor pe sursă, 
realizat cu tranzistorul JFET de 
tip BF256 (sau similar), urmat de 
un amplificator în contratimp, 
realizat cu două tranzistoare de 
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tensiuni mari, BF179 (sau simi- 
tar). 

Repetorul este necesar pen- 
tru păstrarea liniarității tensiunii 
LV în timpul diverselor reglaje. 
care nu trebuie să se soldeze cu 
şuntări ale condensatorului C 
din schema GTLV. Amplificato- 
rul măreşte amplitudinea ten- 
siunii LV pină la nivelul necesar. 

Cu valorile din schemă s-a 
obținut o bună desfășurare pe 
orizontală pentru tubul 5 LO38I 
cu care s-a realizat un oscilo- 
scop portabil. 


YO3FaL 


In figura 2 se prezintă moditi- 
carea ce trebuie făcută la cone- 
xiunile circuitului AE555 pentru 
cele două tipuri de sincronizări 
ale tensiunii de desfășurare 
(TLV). şi anume internă (cu sem- 
nalul de vizualizat) şi externă. 
Trebuie indeplinite ” condiţiile: 
SCR1 < 1,1 RC; AV, > 0,66 V. 

Prin DSC  (dipol stabilizator 
de curent) se înțelege circuitul 
format de fBA741 şi tranzistor, 
aşa cum a fost dat in schema ge- 
neratorului TLV. 
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RADIOBALIZĂ PENTRU 144 MHz 


YosAPe 


Baliza a fost realizată în cadrul 
Radioclubului Deva şi transmite 
indicativul (YO2KAR) şi QRA- 
locatorul. Aceasta servește la 
reglarea receptoarelor, precum 
şi la urmărirea condiţiilor de 
propagare. Schema este simplă 
şi se prezintă în figurile 1 şi 2 

Modularea  emiţătorului se 
face în amplitudine pe etajul fi- 
nal, iar manipularea telegratică 
se face în primul etaj triplor. 

Generatorul de JF este reali- 
zat după o schemă simplă cu 
rețea de detfazare RC. Mesajul 
de transmis este introdus în cir- 
cuitul 2708, circuit ce reprezintă 
o memorie EPROM. 

Memoria este montată într-un 
soclu. Singurul dezavantaj al 
acestei memorii este necesita- 
tea alimentării cu 3 tensiuni. 

Viteza de transmitere (viteza 
de citire a mesajelor din memo- 
ria EPROM) este reglabilă. 
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AMPLIFICATOR LINIAR 144 MHz 


Marea majoritate a transcei- 
verelor, lerent că sint con- 
struite industrial sau de către ra- 
dioamatori, au puteri mici de 
şire, puteri care, în regim porti 
bil, cind se lucrează de îni 
țimi, sint mulțumitoare. În trai 
cul curent insă, din ampla: 
ment fix în QRM cotidian, se ii 
tilizarea unor puteri m. 
în limita clasei de autori- 


zare. 

Reamintim că un amplificator 
iar trebuie să amplitice sem- 
nalul aplicat la intrare fără a pro- 
duce nici un fel de distorsiune, 
situaţie foarte importantă pen- 
tru emisiunile SSB. 

Un montaj practic robust şi 
relativ uşor de construit, care 
are la bază tubul electronic 
QQE06/40 sau tubul 829B, are 
schema electrică de principiu 
prezentată în figura 1. Construc- 
ţia prevede plasarea orizontală a 
tubului cu ieșirile celor două 
anode tot în plan orizontal, mon- 


tarea făcindu-se pe un şasiu de 
metal. 


Semnalul se aplică prin cablu 
coaxial bobinei de cuplaj Lc. 

Bobina L1 are 3 spire din sirmă 
de cupru emailat cu diametrul 
de 1.6 mm, bobinate fără car- 
casă, pe un diametru de 12 mm, 
lungimea bobinei fiind de 20 
mm. Acest circuit se acordă pe 
145 MHz cu ajutorul condensa- 
torului C1. 

Între spirele spaţiate ale bobi- 
nei L1 vom plasa cele două spire 
ale bobinei de cuplaj Lc (bobi- 
nate tot cu un diametru de 12 
mm), dar pe sirmă este plasat un 
tub izolant de material plastic. 

Din_ condensatorul Cc se 
acordă această bobină tot pen- 
tru semnal maxim transferat în 
mijlocul benzii de 2 m. 

Bobina L2 din circuitul anodic 
este construită dintr-o bandă de 
tablă de cupru lungă de 374 mm, 
groasă de 2,5 mm şi lată de 16 
mm, pliată în formă de U, cu o 


829B 
19/40, 


CE. MIHAI! 


distanță de 24 mm între braţe 
(fig. 2). Condensatorul C2 care 
acordă acest circuit este de tip 
iuture, 2 x 15 pF, şi este montat 
la extremităţile inductanţei. 

Legăturile circuitului L2 cu ie- 
şirile anodice ale tubului se fac 
cu două bucăţi de tresă prevă- 
zute cu coliere cu şurub. 

Bobina de cuplaj cu antena La 
este formată dintr-un fir de cu- 
pru cu diametrul de 3.mm indoit 
tot în formă de U (fig. 2). La 
acest circuit este ataşat un con- 
densator variabil de 3—30 pl 

Linia La este montată sub ii 
L2 şi, prin varierea distanţei în- 
tre cele două linii, se reglează 
cuplajul pentru transfer maxim 


de omega, 

Condensatorul de decuplaj al 
circuitului anodic trebuie să 
aibă izolaţie mică, recomandat 
pentru o tensiune de străpun- 
gere superioară lui 3 KV; restul 
condensatoarelor sint ceramice. 

În schemă, tubul este conec- 
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tat ca să fie alimentat la 6.3 V (se 
ştie că acest tub electronic 
poate fi alimentat şi cu 12 V). 

Şocurile de alimentare sint de 


7 uH. 

De Ia circuitul de 6,3 V, prin- 
t-un redresor dublă alternanță 
(două diode BYX36/150 sau 
1N4001), se obţine alimentarea 
pentru releul de comutație. Cu 
acest releu se produc comuta- 
rea alimentării grilei-ecran şi 
anodelor, precum şi, prin alte 
contacte, cuplarea antenei. Co- 
manda releului se face de la un 


întrerupător special (microfon 
sau separat). 
Pentru alimentarea acestui 


amplificator liniar trebuie con- 
struit un redresor special ca în 
figura 3. 

La acest redresor, un element 
aparte îl constituie alimentarea 
grilei-ecran, unde se foloseşte 
un filtru ce conţine şi un drosel 
de 5 H. Valoarea acestui drosel 
nu este critică, oricum el trebuie 
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să asigure o bună filtrare. 

Tensiunea de 216 V se obţine 
stabilizată cu ajutorul unor tu- 
buri stabilovolt. 

Cind se face reglajul etajului 
se urmăreşte ca în gol curentul 
anodic să fie de aproximativ 50 
mA, ceea ce corespunde la o ne- 
gativare de —25 V. 

Cind conectăm  transceiverul, 
reglăm Cc şi C1 pentru a obține 
un maxim de curent anodic. 


Reglăm apoi C2 pentru ca va- 
loarea curentului anodic să fie 
minimă; se reglează apoi cupla- 
iul cu antena şi se urmăreşte ca 
în regim MA curentul anodic să 
fie de 130 mA (la purtătoare), iar 
pentru SSB să avem un curent 
de virt de 220—230 mA. 

Aceste reglaje se fac, în ordi- 
nea expusă, de mai multe ori. 

Oricum, circuitele de la in- 
trare trebuie acordate perfect. 
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DISPOZITIVPENTRU 
SCALĂ NUMERICĂ 


ION SOCEANU, Y03-8319B 


Circuitele integrate CMOS 
oferă, printre altele, şi avantajul 
unui consum extrem de redus 
de energie electrică. Acest 
avantaj este însă diminuat de 
consumul comparativ mare al 
scalelor numerice cu afişaje cu 
LED-uri. 

De fapt, în cea mai mare parte 
a timpului cit sint în funcţiune şi 
nu li se aplică semnal de 
măsură, acestea afișează inutil 
mai multe zerouri (8 aproxima- 
tiv). ducind la încălzire. fapt ce 


LA IEȘIRILE Q1 
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atectează în mod negativ fiabili- 
tatea. 

Propun o metodă prin care, în 
lipsa semnalului de măsurat, să 
fie aprins numai afişajul unitaţi- 
lor (primul din dreapta), care 
arată că instrumentul este în 
funcţiune, iar la aplicarea unui 
semnal la intrare să se aprindă 
automat numai cifrele utile, ze- 
rourile din stinga celei mai sem- 
nificative cifre fiind stinse. 

Realizarea practică s-a făcut 
cu ajutorul a şapte circuite inte- 


NUMĂRĂTOARELOR 


grate MMC 4027. care conţin 
cite două bistabile JK, care au şi 
intrări de set şi reset asincrone. 
Bistabilele B11—B17 sint folosite 
ca bistabil set-reset asincrone 
(fig. 1). Intrările SET1 sint apli- 
cate la ieşi Q1 ale num 
rătoarelor Cl 6—9 ale scal 
frecvențmetrului, iar intrările 
RESET! sint legate impreună la 
RESET-ul general (care se folo- 
seşte și la resetarea numărătoa- 
relor). 

Presupunem că 


iniţial atit 


Vddb 


FAȚA PLANTATĂ 1:1 
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VEȘIRAE 2 SE LEAGĂ LA INTRĂRILE BLANKING ALE DECNOIFICATOARELOR 


numărătoarele, cit şi bistabilele 
B11—817 au fost aduse de im- 
pulsul de RESET de la blocul de 
comandă în starea „0”. După ce 
primul numărător “a numărat 
nouă impulsuri, transmite im- 
pulsul de transfer (al zecelea) 
numărătorului_ următor, a cărui 
ieşire Q1, trecind din O în 1 logic, 
determină bascularea în starea 
1 a bistabilului B11. După ce și 
acest numărător primeşte pe in- 
trare al zecelea impuls, deter- 
mina bascularea bistabilului B12 
de catre iesirea Q1 a numarato- 
rului al tresea şamd., pina la 
incheierea ciclului de numărare. 
(Am menţionat mai sus că prima 
Cifră din dreapta nu va fi stinsă.) 
Bistabilele B11—B17, care au 
fost basculate. vor pâstra 
această stare pină la venirea im- 
pulsului de RESET. Celelalte 
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INTRĂRILE SET SE LEAGĂ LU. IEȘIRILE Q! ALE NMĂRĂTOARELOR 


bistabile ale circuitelor MMC 
4027 (bistabilele B21—B27, fi- 
gura 1) sint utilizate ca bistabile 
JK sincrone. bascularea aces- 
tora dintr-o stare în alta făcindu-se 
pe frontul crescător al semnalu- 
lui de tact aplicat pe intrarea 
clock şi în funcţie de informaţia 
de pe intrările JK. Acestea se 
leagă cu intrările J şi K la ieşirile 
Q1 şi respectiv Gi ale bistabile- 
lor B11—817. Înainte ca B11—17 
să fie resetate, pe stările clock 
ale bistabilelor B21—B27 se 
aplică impulsul de transfer de la 
trecvențmetru (care se aplică şi 
decodificatoarelor MMC 4543, 
CI10—17). Astfel acestea vor 
prelua informaţia şi o vor păstra 
pină la venirea unui nou impuls 
de transfer. În continuare se 
aplică resetarea şi începe un 
nou ciclu de numărare. Dacă nu 
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se aplică semnal la intrare, bi- 
stabilele 811—B17 nu vor fi bas- 
culate, ca urmare nici bistabilele 
B21—827, şi datorită faptului ca 


ieşirile acestora din urmă Q2 
sint legate la intrările BLAN- 
KING ale decodificatoarelor 
CI11—17  atișajele corespun- 
zătoare vor fi stinse. Dacă se uti- 
lizează circuite MMC 4511 la in- 
trările BLANKING se vor lega ie- 
şirile Q2. Cabiajul nu comportă 
probleme deosebite şi se reali- 
zează pe sticlotextolit dublu pla- 
cat (lig. 2). Se ataşează intr-o 
modalitate pe care o crede fie- 
care că este mai bună lingă 
placa de cablaj a frecvenţmetru- 
lui și se fac legături cu sirmă 
subțire izolată. Alimentarea se 
tace de la traseul Vdd al frec- 
vențmetrului şi dacă se observă 
anumite nereguli în tuncţiona- 
rea acestuia, nedatorate unor 
greşeli de construcţie, se aplică 
un condensator de 0,1 pină la 
cițiva „F (de fapt valoarea se ta- 
tonează) pe traseul de alimen- 
tare al celor șapte MMC 4027. 


Dacă se dorește anularea 
efectelor acestui dispozitiv, 
pentru un timp intrările SET2 ale 


bistabilelor B21—827 se leagă la 
un comutator cu revenire, care, 
prin acţionare (apăsare sau bas- 
culare), pune aceste intrări în 1 
iogic (Văd). Acest lucru nu l-am 
tăcut şi nu apare în schemă și 
cablaj, dar l-am remarcat în text, 
considerind că unii constructori 
care doresc pot să-l utilizeze. 
Consider că funcţia celor 
şapte circuite MMC 4027 din 


acest dispozitiv poate fi incor- 
porată într-un singur circuit sau 
Chiar poate fi îngiobată în inte- 


riorul numărătoarelor şi decodi- 
ficatoarelor şi cred că, dacă s-ar 
trece la construcţia practică, şi 
circuitele CMOS vor avea 
această calitate pe care o au cir- 
cuitele TTL  (decodificatoarele 
447). Acest lucru, compensind 
consumul inutil menționat la în- 
ceput, creează astfel posibilita- 
tea ca unele aparate de măsură 
cu afişaje cu LED-uri să devină 
portabile şi să aibă o fi te 
mărită. 


BIBLIOGRAFIE: 
— Circuite integrate CMOS 
iica 


Microelectroni 
— Z. Schlett, 1. Hofiman, A. 
Câmj u, Semiconductoare și 
aplicaţii, Editura Facla. 
— Gh. Săndulescu, Mihai Pe- 
Electronică energoneinten- 
a in aplicaţii CMOS, Edi- 
ră. 
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OSCAR 13 
DOWN CONVERTOR PENTRU MODUL B 


Acest convertor permite recep- 
ționarea downlink-ului din_mo- 
dulul B al satelitului OSCAR 13: 
145,825 ... 145,975 MHz (baliza 
145,612 MHz) și transpunerea 
acestei benzi în 28,825 ... 29.975 
MHz, respectiv la intrarea orică- 
rui transceiver care are banda 
de 10 m. 

Convertorul conţine. 
— circuitele de 
(redresor, stabilizator); 

— circuitele pentru  genera- 
rea frecvenţei de 117 MHz (osci- 
latorul local); 

— amplificatorul de RF (cu 
tranzistor MOSFET); 


alimentare 


— mixerul (cu tranzistor 
MOSFET). 
Alimentatorul este prevăzut 


cu un redresor cu punte care li- 
vrează +14 V (fig. 4b). 

Frecvența  oscilatorului local 
este de 117 MHz şi se obţine de 
la un cristal de 39,000 MHz. 
Schema este în figi 
zistorul T1 este oscilator, iar T2 
amplificator triplor. 

L1 se reglează pe frecvența de 
oscilație în regim „peste critic” 
cu 1/2 tură a miezului. L2 se re- 
glează pe armonica a Ill-a (117 
MHz), pe maximumul semnalu- 
lui recepționat sau al zgomotu- 
lui propriu al convertorului 
Realizarea circuitului imprimat 
nu purie probleme şi este la 
opțiunea constructorului în func- 
ție de componentele disponibile. 

Ampiiticatorul RF poate fi rea- 
lizat cu BF960. 40673, 3SK35, 
ECC225 etc. Noutatea acestui 
montaj este anexarea unui cir- 
cuit integrat 723, care permite 
stabilizarea tensiunilor de ali- 
mentare (drenă și G2) și limita- 
rea curentului din drenă. Acest 
mod de limitare permite elimina- 
rea grupului RC, care se mon- 
tează intre sursă și masă exact 
în același scop. Eliminarea gru- 
pului RC permite conectare: 
rectă la masă a sursei, evitind 
orice impedanţă parazită. Pe de 
altă parte, reglajul comod al UD 
şi UG2 permite obținerea para: 
metrilor globali maximi posibili 
de Ia tranzistorul utilizat 

În privinţa mixerului sint vala- 
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BOBINA DIAM  NRSFIRE CONDUCTOR 
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Fig la AMPLFICATOR RF 


12=15V 


CuEme 05 
CuAg e 08 2 Se 
Cung e ae 
CuEme 8 a e 


Fig.1b CIRCUITUL IMPRIMAT (scara 1:1) | 
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NRSPIRE CONDUCTOR 


mm 
[5] 5 1 CuEm $ 0.6 
L2 5 6 CuAg $ 0,8 
L'8 5 1 CuEms 06 
L4 5, 6 CuAg ș 0,8 
Es: 5 24 CuEm $ 0,6 
L6 5 2 CuEm $ 0,6 


Fig.2a MIXER 
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BOBINA DyMETRU NR SPIRE CONDUCTOR 


Li5 5 186  CuEmso6, 
L2 5 6  CuAgs08 
Pina 5 1 CuEms06 


Fig.3 GENERATOR 117 MHz 
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DEE II co ro 


bile aceleaşi observaţii. 

Reglajul se realizează pornind 
de la UG2 = 0Vşi UD =s5vV. 

Potenţiometrele pentru i 
tarea curentului se reglează 
prealabil la 10—12 mA limitare, 
folosind o sarcină rezistivă. 

Cu antena conectată, utilizind 

„ chiar semnalele satelitului, se 
reglează pe maxim de semnal 
miezurile inductanțelor LI—La 

19. 1a) şi L1—L6 (Hig. 2a). 

In continuare se vor creşte 
tensiunile_UD şi UG2 la ampiiti- 
catorul RF şi, succesiv, se va co- 

recta acordul. În funcţie de ca- 
racteristicile viduale se vor 
obține performanţe cit mai ridi- 
cate (Cişiig şi zgomot). De 
exemplu: UG2 = 5 V. UD =7V. 
La mixer se procedează si A 
Pentru mixer, valorile obținute 
sint: UG2 0,5 V. UD =9vV. 
Convertorul se amplasează într-o 
cutie metalică cu dimensiunile 
aproximative de 220 mm x 150 
mm x 150 mm. Modul de ampla- 
sare a celor patru componente 
majore (redresori generatorul 
117 MHz. amplificatorul RF şi 
mixerul) rezultă din figura 4a. 

Ieşirea convertorului se co- 
nectează direct la borna de an- 
tenă a transceiverului. 

Utilizind o antenă cross Yagi 
cu 6 + 6 elemente cu orientare 
AZ-EL şi avind un cablu de co- 
borire de 10 m lungime, semna- 
lele balizei recepționate sint 
mult deasupra zgomotului de 


Fig. 4b  ALIMENTATOR a Mic al ooave der, 


GENERATOR 117MHz 


Fig.4a AMPLASAREA PE ŞASIU 


MEMORATOR 


TRANZISTOARE RF DE PUTERE 


40 [1 10 8 — — - 
40 |o-! 57 3-3 = 1|=| = 
40 [1 1-4 12 i => e, că 
40 |3 20-0 20 a ce zi 
20 |o 2-0 1-0 0-as* | 470 | 126 
35 [o 2-0 0-75 cal e = 
35 [o 2-85 1 — |=| = 
40 [1-0 5.7 2-5 a a 
40 _|2.0 10:3 5 = 1=—| = 
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C 0-0 RERERIIEE a SEE E ARI IE) 


ANTENĂ YAGI PENTRU 144 MHz 


Antena Yagi este cea mai 


rectivitate mare. 


Dimensiui necesare pentru 
construirea ei pentru lucrul în 
banda de 144 MHz sint indicate 
în figură. 

Antena se confecţionează din 
țeavă de cupru sau aluminiu cu 
un'diametru de 10 mm. 

Deoarece la mijlocul elemen- 
telor tensiunea este egală cu 
zero, acestea pot fi montate în 
acest punct direct pe un suport 
comun, confecţionat dintr-o țea- 
vă metalică. 

Pe acest suport se va fixa per- 
pendicular pilonul metalic de 
susținere, antena  aşezindu-se 
astfel în poziție normală de lucru 
(unghi favorabil). 

Alimentarea se va face în 
punctele XX ale radiatorului prin 
intermediul unui cablu coaxial cu 
impedanța de 75 (h, simetrizat. 

ucla de simetrizare va avea 
lungimea de 340 mm și va fi con- 
tecționată din acelaşi cablu, cu 
aceeași impedanţă. 

Peniru punerea la punct se 
vor indepârta reflectorul și di- 
rectorul şi se va pune în func- 
țiune emițătorul pe 145 MHz. Cu 
ajutorul unui bec cu neon se va 
verifica repartiţia tensiunii. În 
cazul în care nulul acesteia nu 
corespunde exact cu mijlocul 
geometric al radiatorului, se va 
acţiona asupra lungimii seg- 
mentului de simetrizare, care 
inițial este bine să aiba o lun- 
gime ceva mai mare decit cea 
menţionată. 

După realizarea  simetriz; 
se va monta reflectorul la dis- 
tanța indicată şi se va masura 
cimpul la o distanţă de cel puin 
20 m în spatele antenei 

Variind distanța  retiectorului 
taţă de radiator, se va căuta obţi- 
nerea unei radiaţii minime. Apoi 
se montează și directorul şi se 
reglează pentru maximum de ra- 
diaţie în fața antenei. 

Deoarece cele trei elemente 
se influențează reciproc, este 
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nevoie de a reveni de citeva ori 
asupra reglajelor pină la obține- 
rea unui ciştig şi a unul raport 
taţă/spate maxim. 

Bine pusă la punct, antena 
poate avea un ciștig de 7—8 dB, 


LUCIAN POP, Arad 


oferind multiple satisfacţii ra- 
dioamatorilor atit la lucrul local, 
cit şi pentru DX. 

Dimensiunile relativ reduse o 
recomandă și ca antenă pentru 
lucrul portabil în concursuri. 
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SURSĂ STABILIZATĂ MULTIPLĂ 


SORIN NIMARĂ, Yo7cka 


Această sursă de alimentare 
multiplă lost realizată tru 
alimentarea aparaturii unei stații 
de radioamator: receptoare, ex- 
Citatoare (15 V), montaje TTL (5 
V) şi etaje de putere tranzistori- 
zate cu consum de maximum 
4 Ala 30V. 

Ea se compune din trei stabili- 
zatoare autoprotejate la scurt- 
circuit de S V/0,5 A, 15 V/O,B A şi 
3...30 V/4 A. Stabilizatorul regia- 
bi! conţine un sistem de limitare 
de curent regiabil între 0,5 și 4 A, 
independent de tensiunea de ie- 
şire, și poate fi folosi la în- 
cârcarea acumulatoarelor. 

Transtormatorul de rețea are 
două înfăşurări ce asigură 15 
V/1,5 A şi 30 V/4 A. Sursele fixe 
de 5 şi 15 V folosesc aceeaşi în- 
tâşur şi sint realizate cu cir- 
cuite integrate de tipul LM7815 
(15 V) şi LM3O9K (5 V). Ele asi- 
gură un curent maxim în sarcină 
de 1 A şi disipă o putere de maxi- 
mum 20 W. surse inte- 
grate au protecţie internă la su- 
pracurent şi ambalare termică şi 
necesită foarte a putine Compo- 
nente (eterne, | Se vor monta di- 
rect paraul, „lei iar 
Deea erat Cs, 
Poti Cu, Ce, chiar pe (Sta 

ensiunea nominală a acestor 
stabilizatoare se va afla în limi- 
tele 4,75...5,25 V pentru LM309K 
şi 145.155 pentru LM7815 (LM 


5). 

Stabilizatorul_ reglabil se ali- 
mentează din infăşurarea de 30 
V/4 A prin redresorul format din 
puntea 4PM20 şi 
condensatorul C, de 2 x 5 000 uF/ 
[A V. S-a utilizat un circuit inte- 

at AA723C, care oferă pe lingă 
Qmpiitatca în utilizare şi pertor- 
deosebite, rezistența de 
ieşire masurată fiind mai mică 


de 10 mA. Sistemul de limitare a 
curentului glabil foloseşte 
tranzistorul intern de limitare 


accesibil BE la terminalele CS și 
pi: Tensiunea de deschidere BE 

compune dintr-o fracțiune 
Stabilizare reglabilă din P3, şi o 
tracţiune "proporțională cu cu- 
rentul de sarcina, culeasă prin 
P2 Tensiunea stabilizata este 
asigurată de dioda D, atlată în 
conducţie  gatorită rezistenței 
Ri, Cind suma acestor tensiuni 
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menţinerii consumului prestabi- 


La punerea în funcţiune se va 
regia din P, o tensiune de ieşire 
de circa 25 V. Se aduce cursorul 
lui Pa la capătul inferior (spre Pa. 

R;4) şi se creează la ieşire un 


eat lb lea 
cursorul lui P+ la extremitatea 
opusă se va regla Rio pentru a se 
intra în regim de limitare. Se 
poate grada apoi P+ direct în 
„A”. Acest sistem are avantajul 
unei căderi de tensiune reduse 
pe elementul limitator (0,5 V), un 
cost redus şi posibilitatea re- 
garii continue a curentului limi- 


Grupul regulator a fost reali- 
zat cu două tranzistoare de tip 
KDS03 (sau 2N3055) conectate 
în paralel prin rezistențele de 
echilibrare R, şi Re de 02 N. 
Aceste tranzistoare au fost co- 
nectate fiecare direct pe radia- 
toare profilate din aluminiu cu 
supralaţa de 400 cm?. izolate 
faţă de şasiu şi dispuse in exte- 
riorul carcasei în poziţie verti- 


cală 
Miliampermetrul conectat _în 
schema serveşte prin comutare 


îoneție de îimitele de tensiune 
dorite. Trebuie să se aibă în ve- 
dere că pentru această configu- 
rație a grupului regulator serie 
Ta, Ta, Ta redresorul trebuie să 
asigure îi sarcină o tensiune de 
5 V mai mare ca limita superi- 
oară dorită, Totodată, tensiunea 
maximă dată de redresor nu tre- 
buie să depăşească 37 V pentru 
a se evita distrugerea circuitului 
integrat AA723C. Se poate mon- 
ta preventiv un sistem de limi- 
tare format dintr-o rezistență de 
200 N de la V,' şi V. (conectate 
impreună) spre + şi o diodă Ze- 
ner de 37 V spre masă (PL27Z + 
PL9V1). Pentru a se conserva 
rezistența de ieşire la valoare 
foarte scăzută este necesar să 
se respecte realizarea traseelor 
de curent mare ca in schema de 
principiu. Tranzistorul T, de tip 
BD 139 necesită un radiator de 
10 cm2. Penti 
tuală instabil 
se va conecta pe bornele de ie- 
şire un condensator cu tantal de 
5.50 uF (C7) 


BIBLIOGRAFIE. Circulte Inte- 
grate liniare. Catalog 1981. . 
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ADAPTOR PENTRU FRECVENȚMETRU 


Adaptorul este constituit din- 
tr-o sondă de impedanţă mare, 
un _ preamplificator (utilizabil 
pină la frecvenţa de 50 MHz), un 
divizor de frecvenţă cu 10 (uti 
zabil pină la 20 MHz) şi un trig- 
ger. pentru analiza fenomenelor 
continue sau de frecvențe joase. 

Ansamblul circuitelor de adaj 
tare se aranjează conform figurii 
1, Bineinţeles, se poate omite di- 
vizorul cu 10 cînd nu sint pro- 
bleme în ceea ce priveşte frec- 
vența sau preampliticatorul, cind 
sensibilitatea  trecvențmetrului 
este suficienta. 
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1. Sonda de impedanţă 

Schema sondei este prezen- 
tată în figura 2. Se foloseşte un 
tranzistor cu efect de cimp canal 
n (pentru asigurarea impedanţei 
mari de intrare), 
tranzistor bi ip pnp. În 
această configuraţie folosim o 
alimentare cu plusul la masă. S-ar 
putea realiza şi un montaj cu mi- 
nusul la masă. inlocuind TEC-ul 
canal n cu unul canal p şi pe T2 
cu unul npn. 

Intrarea se tace prin conden- 
satorul C1, în serie cu rezistența 
R1, care are rolul de a compensa 
fenomenul de rezistenţă nega- 


Ing. C. IVANCIOVICI 


tivă de intrare pe care montajul il 
manifestă la anumite frecvenţe. 
Pentru a proteja intrarea s-a 
prevăzut rezistența R2 (de va- 
loare foarte mare), compensată 
în frecvenţă de către condensa- 
torul C2. În acest mod se pot 
aplica pe intrarea sondei chiar 
300 V, curentul de poartă al lui 
T1 fiind doar de 100 „A. Rezis- 
tența R5 de polarizare a TEC-ului 
nu este decuplată pentru corec: 
ţia în frecvență. Datorită disper- 
siei parametrilor lui T1 s-ar pu- 
tea să fie necesară modificarea 
uşoară a acestei valori pentru a 
se obține valorile tensiunilor in- 
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dicate pe schemă. Legătura în- 
tre T1 şi T2 se face prin dioda 
Zener DZ1, fixind potențialul 
bazei lui T2. Legătura s-ar fi pu- 
tut face şi printr-un divizor rezis- 
tiv.  Condensatorul C3 decu- 
plează rezistența R7, făcind o 
nouă corecție în frecvenţă. Re- 
zistența de sarcină a lui T2 este 
RB şi se găseşte la cealaltă ex- 
tremitate a cablului coaxial de 
legătură. Sonda este concepută 
astfel incit pe cablu se transmit 
şi semnalul şi alimentarea, folo- 
sindu-se deci doar două cone- 


xiuni de legătură. 

Circuitul de protecţie este 
realizat din R2 în parale! cu C2. 
S-ar părea câ impedanţa de in- 
trare nu poate fi inferioară valo- 
rii de 3.3 MI, în paralel cu 4,7 pF. 
Această consideraţie nu mai 
este valabilă incepind cu frec- 
vența la care reactanța lui C2 
devine net inferioară val lui 
R2. Atunci impedanţa de intrare 
a lui T1 este afectată de C2 şi 
poate deveni negativă la frec- 
vențe înalte. Putem limita efec- 
tele aranjind elementele monta- 


DIviZoR cu 10 


Di 


FIG! INTERCONECTAREA 


BLOCURILOR. FUNEŢIOHALE 


FI32 SO ELECTRICĂ A SONCEI 
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iului asttel incit să reducem la 
minimum Capacitatea între poarta 
lui T1 şi ceilalți doi electrozi 
(sursa şi drena), apoi alegind în 
mod convenabil, prin incercâi 
valoarea lui R1. Capacitatea de 
intrare variază puţin în funcţie 
de frecvenţă și este în jurul valo- 
rii de 5 pF. Rezistenţa de intrare 
este mai mare de 20 MO sub 100 
kHz, pentru a ajunge la 8 MO la 
frecvenţa de 1 MHz. 

2. Preampiificatorul şi divizo- 
rul cu 10 

Primul etaj al preamplificato- 
rului (fig. 3) este în configuraţie 
emitor comun cu baza polari- 
zată prin intermediul rezistenței 
R8 (care este şi rezistența de 
sarcină a sondei). Al doilea etaj, 
direct cu primul, este în 
configuraţie repetor pe emitor 
(colector comun), apoi semna- 
lul atacînd tranzistorul T3. Acest 
tranzistor este polarizat de se- 
mireglabilul R9 de asemenea 
manieră încit este saturat în re- 
gim static şi deci numai alternan- 
țele negative ale semnalului pot 
ajunge un impuls la intrarea di- 
vizorului. Acest divizor poate fi 
realizat cu un circuit digital 
CDB490 sau cu două CDB473. 
Primul este un numărâtor deca- 
dic, conţine patru bistabile mas- 
ter-slave astfel interconectate 
încit să realizeze un divizor prin 
2 şi un divizor prin 5. Frecvența 
maximă a impulsurilor de intrare 
are o valoare tipică de 18 MHz. 
Cel de-al doilea (CDB473) este 
format din două bistabile mas- 
ter-slave pe capsulă. Intrarea in- 
formaţiei în secţiunea master se 
J, K controlate 
de tact (fig. 5). Frec- 
vența maximă de tact are valoa- 


Îi DIVIZoR 
cu 10 ] 


PREAMPLIFICATORUL DE BANDĂ LARGĂ. 
* ȘI CIROUITELE DE COMUTARE, 
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|eteace. 


2*CDBA7Ă 


rea tipică de 20 MHz. 

Prin intermediul comutatoru- 
lui Sb, se că pe intrarea 
frecvențmetrului fie semnalul 
provenind dinspre colectorul lui 
T3, fie semnalul de la ieşirea di- 


printr-un_divizor_ re 
tuit din R10. R11. respectiv RI2, 
R13 În acest mod, frecvențme- 
trul nu riscă să fie saturat de o 
tensiune prea mare. 

De altfel, amj 
nalelor este deja limitata prin 
faptul că tensiunea de alimen- 
tare a lui T3, cit şi a circuitelor 
integrate digitale ce formează 
divizorul. este de 5 V. Pentru a 
asigura o viteză sulicientă de 


folosească divizorui pentru, trec- 
vența sub 1 MHz. Pentru a putea 
face comultările necesare iniro- 
ducem comutatorul Sia,b, care 
produce şi o limitare a benzii ce 
trecere, destinată elminari' even- 
tualelor  tensiuni_ parazite de 
joasa trecvenţă. Dacă dorim să 
eliminâm şi frecvențe mai ridi- 
cate, se introduce comutatoiul 

care reduce frecvența de 
tăiere superioară la aproximativ 
100 kHz. 

În acest mod avem trei posibi 
litaţi de a alege banda de uwe- 
cere. iar sensibilităţile cores- 
punzătoare (sonda + preampli- 
ficator) sînt indicate în figura 4. 
În afara cazului cind se lucrează 
cu divizorul, sensibilitatea va. 
riaza în funcţie de tipul de trec- 
vențmetru folosit. 

3. Triggerul 

Aşa cum arata figura 6, acesta 
are rolul de a număra lent cu aju- 
torul unei fotodiode FD. Poten- 
țiometrul  P permite reglarea 
punctului de anclanșare în lIi- 
mite relativ mari, 'putindu-se 
masura la fel de bine perioade 
de obscuritate, cit și perioade de 
iluminare mai mult sau mai puţin 
intense Triggerul poate îi co- 
mandat şi. de surse de tensiune 
continue. În acest scop se deco- 
necteaza fotodioda FD și se 
aplică tensiunea direct (daca 
este negativă fața de masă). În 
cazul unei tensiuni pozitive, se 
montează o rezistență în serie 
cu intrarea (punctul 8) şi apoi se 
reglează potenţiometrul P pen- 
tru a aduce divizorul de tensiune 
astiel format în apropierea 
punctului de anclanşare. Trig- 
gerul este utilizabil pină la frec- 
vențe de ordinul a 100 kHz si se 
pot aplica pe intrarea sa tensiuni 
cu amplitudini de pină la 50 V 
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ÎNTREPRINDEREA ELECTRONICA: 


DATE TEHNICE: 


Norme de recepție: OIRT, 
OIRT-CCIR (sau orice normă, la 


cerere) 
Benzi şi canale de recepție: 
|—M FIF_(canalele 1—12); 
IV—V UIF (canalele 21—60); 


BUCUREŞTI 


Programator: omniprograma- 
bi, cu 6 sau B taste, 
circuite 


Fiabilitate ridicată; 

Intrare e FIF—UIF/75n 

(asimetrică); 
imagine și sunet de calitate 


superioara: 

Alimentarea: — rețea: 220 
V c.a., 50 Hz pentru televizoarele 
portabile, 

— acumulator aulo: 12V cc. 

Puterea maximă consumata de 
la sursa de alimentare: 

— televizoare portabile de la 
rețea: 33-—42 VA. de la acumula- 
tor: 23—30 W, 


— televizoare branaportatăla | i 
staționare de la rola E 


Greutatea apr 
— familia Erei caii kg. 
ilia OLT: 16 k 


> g: 

— tamilia SIRIUS: 18 kg; 

— familia DIAMANT: 25 kg. 

indiferent de numărul de cir- 
cuite integrate, toate televizoa- 
rele alb-negru asigură aceleaşi 
niveluri superioare de pertor- 
manţă. Atit televizoarele porta- 
bile, cit şi cele transportabile și 


staţionare au posibilitatea de 
echipare cu module funcţionale 
(cu circuite integrate sau tranzis- 
toare) interșaniabile 
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EP jet 
BE ÎN APĂ 
EA PAp 


Pentru racordarea comodă şi 
sigură la rețea a diverșilor con- 
sumatori. electrocasnici, în spe- 
cial atunci cind sint necesare 
lungimi mai mari ale cordoanelor 
de legătură, utilizaţi noile modele 
de prize multiple tip ruletă reali- 
zate de LAE.I-Titu în două va- 
riante constructive: 


Priză cvadruplă ruletă 6 A 


Conţine patru prize fără con- 
tacte de protecție pentru şte- 
care tip „Europa” 

Tensiunea maxima 250 Vca 

Curentul maxim total, 6 A 

Puterea maxima (totala) 1 320 W 

Lungimea cordonului 10 m 


Priză cvadruplă ruletă 16 A 


Conţine patru prize cu con- 
tacte protecţie, pentru ştecăre 
tip_şuco 

Tensiunea maximă 250 Vca. 

Curentul maxim (total) 16 A 

Puterea maxima (totala) 3 520 W 

Lungimea cordonului 10 m 

În ambele variante, corpul pri- 
zelor (din material plastic tip re- 
lon — PAGA) este realizat într-un 
design modern şi funcţional, fi- 
ind prevăzut cu miner, suporturi 
pentru menţinerea în poziţie ver- 
ticală şi cu un buton discret ce 
servește drept „manivelă” pentru 
rularea comodă a cordonului. 


Pentru informaţi suplimentare 
privind caracterisucile tehnice 
ale produselor LAEI.-Titu și 
condițiile de i'vrare adresaţi-ră ia 
INTREPRINDEREA_DE_APARA- 
TAJ ELECTRIC DE INSTALAŢII 
T4TU, Ste Garii nr 78, cod 0100, 


14 79 be, Pt 
(926) 50451, 50452; 
Telex: 17228 


ECONOM 
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PUBLICITATE 


„AUTOMATIC“ ȘI „AUTOMATIC SUPER“ 
MAȘINI AUTOMATE DE SPĂLAT RUFE 


Maşinile „Automatic“ (12 pro- 
grame) şi „Automatic Super“ (16 
programe) sint dotate cu tambur 
orizontal şi ărcare frontală, cu 
o capacitate maximă de spălare 
de 5 kg rufe uscate. Execută în 
mod automat cicluri de prespâ- 
lare, spălare, limpezire, stoarcere 
şi tratamente speciale ca apre- 
tare, partumare, albăstrire, inăl- 
bire. 

Pe lingă automatizarea între- 
gului ciclu de spălare, prin care 
se scutește munca obositoare a 
spalatului rufelor din orice gos- 
podărie, maşinile prezintă urma- 
toarele avantaje faţă de mașinile 
cu pulsator: 

— calitatea spălării imbunătă- 
țită, asigurată prin numărul mare 
de programe de spâlare, adec- 
vate tuturor sortimentelor de 
rute; 

— manevrare uşoară și simplă; 

— consum raţional de energie 
electrică; 

— uzură redusă a rufelor; 

— siguranţă în exploatare. 


CARACTERISTICI TEHNICE 


Capacitatea maximă de spă- 
lare — 5 kg rufe uscate. 

Dimensiuni de gabarit — 
600 x 500 x 850 mm. 

Masa netă — 85 kg. 

Puterea “incăizitruli electric 
—_2 300 W. 

Puterea motorului electric: la 
spălare — 325 W; la stoarcere — 
650 W. 

Puterea maximă absorbită — 
2 625 

Tensiunea de alimentare — 
220 V+10%. 

Presiunea cerută pentru apa în 
rețeaua de alimentare — 0,2—8 
daN/cm?. 

Nivelul apei în timpul spălării 
— 16 +28 |. 

Consumul maxim de apă — 30 
!/kg rufe uscate. 

Consumul maxim de energie 
electrică (programul 2): 0.645 
kWh/kg rule uscate. 

Clasa de protecţie: cu legare la 
pămint. 
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Pentru exploatarea corectă şi 


obţinerea unei eticiențe maxime, 
se recomandă respectarea strictă 
a celor ce urmează: i 

— instalarea punerea în 
funcţiune a maşi se vor face 
numai după studierea instrucțiu- 


— alimentarea cu energie 
electrică a maşinii se va face nu- 
mai de la o priză cu contact de 

. Înainte de prima folo- 

ă corectitudinea le- 

gării la pâmint a prizei de câtre 
un electrician autorizat 


tonul pornit-oprit nu trebuie să 
tie apăsat, iar butonul programa- 
torului trebuie să fie pe una din 
poziţiile cra 

— este i a se umbla în 
interiorul magi cind tişa cord 
nului de alimentare este în pri. 

— se interzice orice improvi- 


zaţie — înnădirea sau modifica- 
rea cordonului de alimentare; 

— este interzisă demontarea 
sau modificarea echipamentului 
electric; 

— butonul programatorului se 
roteşte numai în sens orar, în 
poziţia ieşit" a butonului por- 
nit-oprit; 

— este interzisă spălarea rufe- 
lor în maşină cu benzină sau alte 
produse inflamabile; 

— este interzisă manevrarea 
maşinii de câtre copii sau de că- 
tre persoane care nu au studiat 
şi nu cunosc instrucţiunile de fo- 
losire. 


suport reglabil 
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Song, Solo, ris, 
Gloria, Terra, Cos- 
mos, Junior — radio- 
receptoare portabile 
care asigură o recep- 
ție de calitate a emi- 


pori : 


dioreceptoare— sen- 
sibilitate, selectivitate, 
fidelitate — sint asi- 
gurate în condiţiile 
unui consum redus 
de energie electrică 


TiI=!| 


țului de stat speciali- 
zate în desfacerea 
produselor electro- 
nice vă oferă radiore- 
ceptoarele portabile 
Song, Solo, iris, Glo- 


siunilor radiodifuzate. furnizată, în special, ria, Terra, Cosmos, 
Atributele princi- din baterii. Junior la preţuri con- 
pale ale acestor ra- Magazinele comer-  venabile. 


DENUMIREA 
RECEPTORULUI 


UM, US 
UL, UM, UUS 
UL, UM, US, UUS 


UL, UM 
UL, UM, US1, Us2, UUS 


UL, UM 
UL, UM, US 


UM 
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SISTEM DE 
ALIMENTARE 


3 baterii A 6 (4,5 V) 
4 baterii R 6 (1,5 Vx 4) 
4 baterii A 14 (1,5Vx 4) 
sau rețea de 220 V 
2 baterii R 6 (1,5 Vx 2) 
6 baterii A 20 (1,5 V x 6) 
sau la rețeaua de 220 V/50 Hz 
3 baterii R 12 (4,5 V x 3) 


4 baterii R 6 (1,5 Vx 4) 
sau la rețeaua de 220 V/50 Hz 


2 baterii A 6 (3 Vx 2) 
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